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AO LEITOR 


Nessa época em que a História Oficiai nos sugere a comemoração da Independên¬ 
cia, devemos lembrar que ninguém (pessoa, grupo, empresa ou País,..) pode, na realida¬ 
de, considerar-se independente se não possuir o mais precioso dos bens: O CONHECI¬ 
MENTO! Por mais “auto-suficiente" que seja um País - digamos - desde que seja ainda 
obrigado a “mendigar" tecnologia em outras plagas, sua “independência” será mera 
metáfora política, unicamente demarcada para satisfazer "nacionalismos” bobos e ufanis¬ 
mos fora de moda! 

Felizmente, de uns tempos para cá, o Brasil finalmente despertou para a real ne¬ 
cessidade de desenvolver, de dentro para fora, todo o seu potencial científico, tecnológico, 
baseado no importante lastro de (também felizmente...) termos um povo seguramente IN¬ 
TELIGENTE, CRIATIVO e extremamente HÁBIL (isso, julgamos, nos nossos parcos co¬ 
nhecimentos de antropologia, graças ao favorável "caldeirão” de raças e culturas que co¬ 
zinhou a "sopa” chamada POVO BRASILEIRO: índios, europeus, negros e amarelos, cada 
segmento acrescentando e contribuindo com milenares cargas de cultura e conhecimen¬ 
tos...). 

Nem por isso, contudo, devemos apegar-nos a xenofobias incompatíveis e anacrô¬ 
nicas com esse final de século e de milênio! Tudo o que ainda pudermos "aprender com os 
outros" é não só válido, como também necessário para a solidificação dos brasileiros, en¬ 
quanto indivíduos e cidadãos, e para o alicerce do BRASIL, enquanto Nação, realmente 
independente, porém participante (como o exige a modernidade...) ativo da comunidade 
intem acionai! 

Nós, de APRENDENDO & PRATICANDO ELETRÔNICA (e também da "irmãzL 
nha", ABC DA ELETRÔNICA...) acreditamos, modestamente, estarmos realizando a nossa 
parte... Todos Vocês, também. Leitores, Hobbystas, Estudantqsou simples "curiosos" pela 
Eletrônica, qualquer que seja o grau de envolvimento com o assunto, peio simples fato de 
acompanharem uma publicação de divulgação técnica, estão, nitidamente, fazendo suas 
partes nesse paradoxal esforço de independência e co-participação ativa! 

Orgul hemo -nos, então, nessa ordem, primeiro do conhecimento que conseguirmos 
amealhar como indivíduos, segundo da independência tecnológica que pudermos obter 
corno País e, finalmente do lastro científico, cultural e humanista que lograrmos conseguir 
enquanto habitantes desse planetinha (ainda.,.) azul e verde, cujo destino e função, no 
concerto do Cosmos, depende de cada um de nós... 
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É vedada a reprodução total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo- 
nham a presente Edição, sem a autorização expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletrônicos aqut descritos destinam-se"unicamente a aplicações como hobby 
ou ^utilização pessoal, sendo proibida a sua comercialização ou industriali¬ 
zação sem a autorização expressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes, Á Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou não funcionamento das montagens aqui descritas, não se obrigando a 
nenhum tipo de assistência técnica aos leitores. 
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Instruções 
Gerais para as 
Montagens 

As pequenas regras e Instruções aqui descritas destinam-se aos principiantes ou hobbystas ainda 
sem muita prática e constituem um verdadeiro MINI -MANUAL DE MONTAGENS, valendo para 
a realização de todo e qualquer projeto de Eletrónica (sejam os publicados em A.P.E., sejam os 
mostrados em livros ou outras publicações...). Sempre que ocorrerem dúvidas, durante a montagem 
de qualquer projeto, recomenda-se ao Leitor consultar as presentes Instruções, cujo caráter Geral e 
Permanente faz com que estejam SEMPRE presentes aqui, nas primeiras páginas de todo exemplar 
de A.P.E. 


OS COMPONENTES 

• Em todos os circuitos, dos mais simples 
aos mais complexos, existem, basica¬ 
mente, dois tipos de peças: as POLARI¬ 
ZADAS e as NÃO POLARIZADAS. Os 
componentes NÃO POLARIZADOS são, 
na sua grande maioria, RES1STORES e 
CAPACITORES comuns. Podem ser liga¬ 
dos “daqui prá lá ou de lá prã cá”, sem 
problemas, 0 único requisito é reconhe¬ 
cer-se previamente o valor (e outros 
parâmetros) do componente, pam ligá-lo 
no lugar certo do circuito, O “TA BE- 
LAO” A.P.E. dá todas as “dicas” para a 
leitura dos valores e códigos dos RESIS- 
TORES, CAPACTTORES POLÍÊSTER, 
CAPACITORES DISCO CERÂMICOS, 
etc. Sempre que surgirem dúvidas ou 
“esquecimentos”, as Instruções do 
“TABELÃO” devem ser consultadas, 

• Os principais componentes dos circuitos 
são, na maioria das vezes, POLARIZA¬ 
DOS, ou seja. seus terminais, pinos ou 
“pernas” têm posição certa e única para 
serem ligados ao circuito! E.ntrc tais 
componentes, destacam-se os DÍODOS, 
LEDs, SCRs, TRIAOs TRANSISTORES 
(bipolares, fets, uni junções, etc,), CAPA- 
CÍTORES ELETROUTICÒS, CIRCUI¬ 
TOS INTEGRADOS, etc. Ê muito im¬ 
portante que, antes de se iniciar qualquer 
montagem, o leitor identifique correta- 
mente os “nomes” e posições relativas 
dos terminais desses componentes, já que 
qualquer inversão na hora das soldagens 
ocasionará o não funcionamento do cir¬ 
cuito, além de eventuais danos ao pró¬ 
prio componente erroneamente ligado, 
O “T ABE LAO” mostra a grande maioria 
dos componentes normalmente utiliza¬ 
dos nas montagens de A.P.E,., em suas 
aparências, pinagens e símbolos, Quan¬ 
do, em algum circuito publicado, surgir 
um ou mais componentes cujo "Visual” 
não cs to j a rei ac km ado no “T A BE LÃ O s \ 
as necessárias informações serão forne¬ 
cidas junto ao texto descritivo da respec¬ 
tiva montagem, através de ilustrações 
daras e objetivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

• Praticamente todas as montagens aqui 
publicadas são implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO, assim as 
instruções a seguir referem-se aos cuida¬ 
dos básicos necessários à essa técnica de 
montagem. O caráter geral das recomen¬ 


dações, contudo, faz com que elas tam¬ 
bém sejam válidas para eventuais outras 
técnicas de montagem (em ponte, em 
barra, etc.). 

• Deve ser sempre utilizado ferro de soldar 
leve, de ponta fina, e de baixa “watta- 
gem” (máximo 30 watts). À solda tam¬ 
bém deve scr fina, de boa qualidade e 
de baixo ponto de fusão (tipo 60/40 ou 
63/37). Ãntes dc iniciar a soldagem, a 
ponta do ferro deve ser limpa, remo¬ 
vendo-se qualquer oxidação ou sujeira 
alt acumuladas. Depois de limpa e aque¬ 
cida, a ponta do ferro deve ser levemente 
estanhada (espalhando-se um pouco de 
solda sobre ela), o que facilitará o con¬ 
tato térmico corn os terminais. 

• As superfícies cobreadas das placas de 
Circuito Impresso devem ser rigorosa- 
mente limpas (com lixa fina ou palha 
de aço) antes das soldagens. Q cobre 
deve ficar brilhante, sem qualquer resí¬ 
duo de oxidações, sujeiras, gorduras, 
etc, (que podem obstar as boas solda¬ 
gens). Notar que depois de limpas as 
ilhas e pistas cobreadas não devem mais 
ser tocadas com os dedos, pois as gor¬ 
duras e ácidos contidos na transpiração 
humana (mesmo que as maos pareçam 
limpas e secas...) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando as boas 
soldagens. Os terminais de componentes 
também devem estar bem limpos (se pre¬ 
ciso, raspe-os com uma lâmina ou esti¬ 
lete, até que o metal fique limpo e bri¬ 
lhante) para que a solda “pegue” bem... 

• Verificar sempre se não existem defeitos 
no padrão cobreado da placa. Constatada 
alguma irregularidade, ela deve ser sana¬ 
da antes de se colocar os componentes 
na placa. Pequenas falhas no cobre 
podem ser facilmente recompostas com 
uma gotinha de solda cuidadosamente 
aplicada. Já eventuais “curtos” entre 
ilhas ou pistas, podem ser removidos ras- 
pando-se o defeito com uma ferramenta 
de ponta af ada. 

• Coloque todos os componentes na píaca 
orientando-se sempre pelo “chapeado” 
mostrado junto às instruções de cada 
montagem. Atenção aos componentes 
POLARIZADOS c às suas posições rela¬ 
tivas (INTEGRADOS, TRANSISTORES, 
DÍODOS, CAPACITORES El.FTROIÍ- 
TiCOS, ÍF.Ds, SC Rs, TRIACs, etc,). 

• Atenção também aos valores das demais 
peças (NÃO POLARIZADAS), Qualquer 


dúvida, consulte os desenhos da respec¬ 
tiva montagem, e/py o “TABELAO”. 

• Durante as soldagens, evite sobre aque¬ 
cer os componentes (que podem danifi¬ 
car-se pelo calor excessivo desenvolvido 
numa soldagem muito demorada). Se 
uma soldagem ^nlo dá certo” nos pri¬ 
meiros 5 segundos, retire o ferro, espere 
a ligação esfriar e tente novamente, com 
calma e atençlo, 

• Evite excesso (que pode gerar corrimen¬ 
tos e “curtos”) de solda ou falta (que 

ode ocasionar má conexão) desta. Um 
om ponto de soída deve ficar liso e bri¬ 
lhante ao terminar, Se a solda, após 
esfriar, mostrar-se rugosa e fosca, isso 
indica uma conexão mal feita (tanto elé¬ 
trica quanto mecanicamente). 

• Apenas corte os excessos dos terminais 
ou pontas de fios (pelo lado cobreado) 
após rigorosa conferência quanto aos 
valores, posições, polaridades, etc., de 
todas as peças, componentes, ligações 
periféricas (aquelas externas à placa), 
etc. E muito difícil reaproveitar ou cor¬ 
rigir a posição de um componente cujos 
terminais já tenham sido cortados. 

• ATENÇÃO às instruções de calibraçao, 
ajuste e utilização dos projetos. Evite a 
utilização de peças com valores ou carac¬ 
terísticas diferentes daquelas indicadas 
na LISTA DE PEÇAS. Leia sempre 
TODO o artigo antes de montar ou uti¬ 
lizar o circuito. Experimentações apenas 
devem ser tentadas por aqueles que já 
têm um razoável conhecimento ou prá¬ 
tica e sempre guiadas peio bom senso. 
Eventualmente, nos próprios textos des¬ 
critivos existem sugestões para experi¬ 
mentações. Procure seguir tais sugestões 
se quiser tentar algurna modificação... 

• ATENÇÀO às isolações, principalmente 
nos circuitos ou dispositivos que traba¬ 
lhem sob tensões e/ou correntes eleva¬ 
das. Quando a utilização exigir conexão 
direta k iede de C A. domiciliar (110 
ou 220 voits) DÊS LIGUE a chave geral 
da instalação local antes de promove^, 
essa conexão. Nos dispositivos alimen-' 
tados com pilhas ou baterias, se forem 
deixados fora de operação por longos 
períodos, convém te tirar as pilhas ou 
baterias, evitando dapos por "Vazamen¬ 
to” das pastas químicas (fortemente 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fontes de energia). 
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CORREIO 

TÉCNICO. 

Aqui são respondidas as cartas dos leitores, tratando exclusivamente de dúvidas ou questões quanto 
aos projetos publicados em A.P.E. As cartas serão respondidas por ordem de chegada e de impor¬ 
tância, respeitado o espaço destinado a esta Seção. Também são benvindas cartas com sugestões e 
colaborações (idéias, circuitos, "dicas", etc.) que, dentro do possível, serão publicadas, aqui ou em 
outra Seção específica. 0 critério de resposta ou publicação, contudo, pertence unicamente à Editora 
de A.P.E., resguardado o interesse geral dos leitores e as razões de espaço editorial. Escrevam para: 
"Correio Técnico”, A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA 

Rua General Osório, 157 - CEP 01213 * Sào Paulo - SP 


“Sou Leitor super-assíduo de APE, que 
considero ótima.** Compro 3 revistas to¬ 
do mês: duas para colecionar e uma pa¬ 
ra uso*** Tudo o que montei de APE, até 
hoje, funcionou perfeitamente**. A maior 
surpresa, contudo, foi o PRÉ-MIXER 
UNfVERSAL (APE n- 24), que me dei¬ 
xou muito satisfeito: mesmo não usando 
caixa metálica e sem blindagens nos ca¬ 
bos de sinal, não se ouve o mínimo 
ronco! Ofiincionamento é absolutamente 
perfeito! Tenho, porém , algumas consul¬ 
tas a respeito: posso montar duas unida¬ 
des, usando potenciâmetros duplos, for¬ 
mando um conjunto estéreo***? Outra 
coisa: com toca-disco de cápsula 
magnética o rendimento ficou um pouco 
baixo*** Seria, no caso, necessário inter- 
calar-se um pré específico para tal cáp¬ 
sula, antes do PREMIU..*? Estou en¬ 
viando *também algumas sugestões para 
projetos a serem publicados no futuro*.. 
Finalmente, acredito ter achado alguns 
errinhos no “TABELAO" que acompa¬ 
nha todos os exemplares de APE: no 
quadro “Capacitores Disco ” * 472K — 
4,7KpF = 4nF - Esse último item não 
seria “4nT\**? O mesmo ocorre quanto 
ao quadro "Capacitares Poliéster', na 
menção ”4K7pF = 4nF" - o último item 
não seria “4nT’*.*?” - Baltasar Lemes 
Martins - Franca - SP 

Inicialmente agradecemos por Você ser 
um Leitor tão “exagerado”, Baltasar (se 
todo mundo comprasse 3 exemplares de 
cada Edição de APE, feito Você, po 
deríamos elevar nossa tiragem para mais 
de 150.000 Re vis tas/ mês e daria pra 
gente, aqui “tirar o pé da cova”,.,). 
Quanto ao PREMIU (APE 24), real- 
mente trata-se de um circuito muito 
bom, na sua linha; um pré-misturador 
sensível, com distorção praticamente 
nula e um nível de ruído quase “imedí- 
vel”, de tão baixo... Recomendamos pa- 
ra todos que desejam um excelente mó¬ 
dulo de entrada para áudio... A respeito 
da baixa sensibilidade à cápsula fono- 
captora magnética, Baltasar, 6 uma ca¬ 
racterística derivada do fato de que esse 




transdutor, especificamente, é o que 
oferece o menor nível de sinal (poucos 
milivolts, tipicamente,..) além de apre¬ 
sentar ímpedância muito baixa (com re¬ 
lação a verificada em outros tipos de 
transdutores...) e uma curva de desem¬ 
penho tonal um tanto “diferente” dos 
demais captadores, microfones, etc. 
Uma possibilidade, para Você melhorar 
as coisas, é simplesmente aumentar o 
ganho do primeiro estágio de amplifi¬ 
cação do PREMIU, elevando experi- 
'mentalmente o valor do resistor origi¬ 
nalmente posicionado entre os pinos 1 e 
2 do LM358 (lM f no esquema básico...) 
para 1M5, 2M2, ou mesmo 3M3. Para 
uma tentativa de melhor “casar” a im- 
pedância do transdutor, Baltasar, Você 
também pode diminuir um pouco o valor 
do resistor de isolação da entrada espe- 
cificamente utilizada com a tal cápsula 
magnética: supondo que Você vá desti¬ 
nar a tal função a Entrada El, baixe o 
valor do resistor original de Í00K (aco¬ 
plado ao cursor do respectívcvo poten- 
ciômetro...) para até 47K, verificando o 
desempenho. Quanto às suas sugestões, 
sao válidas, e foram devidamente anota¬ 
das na lista de “Desenvolvimentos Fu¬ 
turos” da nossa Equipe de Laboratório... 
Finalmcnte, a respeito das pequenas fa¬ 
lhas no T ABEL AO, Você tem toda a 
razão, Bal! Agradecemos pela advertên¬ 
cia, pedimos desculpas aos Leito- 
res/Hobbystas pelo lapso e imediata- 
mente, estamos providenciando a devida 
correção*.. Valeu, “Baltasar Olho-de- 
Lince”.J 

"Montei a CADJT (CAMPAINHA DI¬ 
GITAL P/TELEFONE) da APE n? 23, e 
gostei muito do som, diferente, que cha¬ 
ma a atenção mais pela sua “complexi¬ 
dade" e timbre, do que propriamente pe¬ 
la sua intensidade*** Conforme recomen¬ 
dado no último bloco de texto da pâg , II 
de APE 23, testei a montagem na toma¬ 
da de CA* e então fiquei pensando se 
não poderia usar o mesmo circuito como 
campainha residencial.** Qual a reco- 
mendação que Vocês me fariam, a res : 


peito dessa possibilidade**.?” 
Gonçalves - Recife - PE 


Abnério 


■SEiI^SmíZíi 


Realmente, Almério, a CADIT tem um 
som “diferente”, e a idéia foi jus lamente 
essa; não “arrebentar os tímpanos” de 
quem ouve, mas “chamar a atenção” pe¬ 
la “diferença” do som...! O uso como 
simples campainha residencial é possí¬ 
vel, e a instalação é muito simples, con¬ 
forme Você pode ver na fig. A: basta 
remover a cigarra original da campainha 
e, no seu lugar, conetar a CADIT (não 
há preocupação de polaridade...). Uma 
sugestão: como parece que Você já ins¬ 
talou uma CADIT na sua função origi¬ 
nal (como “sineta” digital de telefone.,.), 
para que não ocorram confusões inter- 
pretativas (“será que foi o tcíefone ou a 
campainha da porta que tocou...?”) ex¬ 
perimente, nessa aplicação secundária, 
mudar o valor dos capacitores originais 
de IQGn e ln para, respectivamente, 
220n e 2n2, de modo a obter, na cam¬ 
painha da porta, tanto uma modulação 
mais lenta, quanto um timbre mais gra¬ 
ve, diferenciando-a, “auditivamente”, 
daquela acoplada à linha telefônica! 
Mais uma coisa: se a rede C.A. local for 
de 220V, então Você terá também que 
substituir o capacitor original de “entra¬ 
da” da CADIT (lu x 250V) por um de 
470n x 400V, para prevenir “excessos” 
sobre o circuito... 

f Acompanho APE desde sua “inaugu¬ 
ração", e agora também sou um Aluno 
do ABC*** Só tem um probleminha: con¬ 
segui encontrar os dois primeiros núme¬ 
ros da Revista Curso* porém do n- 3 em 
diante não está fácil: quando chego â 
banca, já se acabaram os exemplares 
(pedi pelo Correio, diretamente à KA¬ 
PROM**,)* Será que não daria para 
Vocês reforçarem a quantidade manda¬ 
da aqui para BH , de modo que a gente 
não ficasse "na mão\.C - Geraldo As¬ 
sunção Neves - Belo Horhonte - MG* 

O probleminha ocorreu porque, mais 
uma vez, subestinamos a aceitação e a 
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procura do Universo Leitor quanto à 
pubUcaçao (isso já tinha acontecido com 
APE, nos seus primórdios.,.). Para cor¬ 
rigir isso, já aumentamos a tiragem 
(quantidade de exemplares impressos a 
cada Edição) duas vezes e, ao mesmo 
tempo,. orientamos nossa Distribuição 
para incrementar os repartes de Minas 
Gerais, especiaimente para a Grande 
Belo Horizonte. Qualquer coisa, comu¬ 
nique-se conosco, pois temos todo o in¬ 
teresse - por óbvias razões - em que ne¬ 
nhum Leitor deixe de ser atendido na 
sua necessidade básica, que é - certa- 
mente - eocootrar seu Exemplar, todo 
mês, nas Bancas.,. 

"Da (fantástica..,) APE n- 23 , montei a 
CEREL (CÂMARA DE ECO E RE¬ 
VERBERAÇÃO ELETRÔNICA) e da 
APE n? 24 fiz o PREMIU (PRÉ-MIXER 
UNIVERSAL), ambos já testados e mos¬ 
trando um desempenho de acordo com 
as características explicadas nos arti¬ 
gos... Gostei muito, principalmente da 
CEREL, cujo KIT veio completinho, 
acompanhado de Instruções idênticas òy 
mostradas na própria Revista! Transmi¬ 
tam meus parabéns a Concessionária 
EMARK ELETRÔNICA^ Agora as 
consultas: tenho um bom amplificador de 
potência, mono, 100W e também um bom 
equalizador (este originalmente para 
carro, alimentado no uso que estou dan¬ 
do , por fonte de 12V bem filtrada,.,), 
Gostaria de saber como "casar os qua¬ 
tro módulos (CEREL, PREMIU, equali¬ 
zador e potência) da melhor forma 
possível, e assim peço o auxãio desse 
Departamento Técnico que sempre (con¬ 
forme tenho visto,..) atende aos Leitores 
com explicações claras e diretas, sem as 
costumeiras "desculpas esfarrapadas" 
que às vêzes vejo em outras publi¬ 
cações.. C - Daniel Louzada - Rio de 
Janeiro - RJ 

0 “ enfileiramento 1 ' mais lógico para o 
conjunto de módulos que Você tem, 
Dan, é visto no diagrama de blocos da 


fig, B: primeiro o PREMIU, depois a 
CEREL, em seguida o equalizador e, fi- 
nalmente, o módulo de potência... Ob¬ 
serve ainda, na figura, as instruções de 
regulagem para os módulos, que permi¬ 
tirão o melhor desempenho geral para o 
conjunto: controlar individualmente os 
volumes das diversas entradas no PRE¬ 
MIU, ajustando o controle de tonalidade 
desse módulo no sentido de enfatizar os 
médios (potenciômetro de tonalidade a 
“meio curso”,,:), ajustar cuidadosamente 
todos os controles da CEREL (princi¬ 
palmente o trim-pot de “corte”, em 
função do nível médio final de sinal for¬ 
necido pela saída do PREMIU,,.), ao seu 
gosto e, finalmente, através dos contro¬ 
les do equalizador, procurar uma ate¬ 
nuação dos super-agudos, de modo a 
“mascarar” da melhor forma possível o 
resíduo de frequência de cksdk (originá¬ 
ria da CEREL...) ainda presente nesse 


estágio do arranjo. Se por acaso o mó¬ 
dulo de potência tiver um potenciômetro 
de volume, poderá usar tal controle co¬ 
mo um “master” final, dimensionando a 
potência desejada... Acreditamos que 
Você poderá obter um excelente desem¬ 
penho geral. Outra sugestão: como 
Você afirmou possuir uma boa (bem fil¬ 
trada) fonte de 12V (usada na alimen¬ 
tação do equalizador...), poderá também 
“roubar” dela a energia para a própria 
CEREL, via módulo de adequação mos¬ 
trado na fig. 7 - pág. 37 - APE 23, uma 
vez que os requisitos de corrente da 
CÂMARA DE ECO são baixos e - 
acreditamos - também o são os do seu 
equalizador (o PREMIU e o módulo fi¬ 
nal de potência já têm suas próprias fon¬ 
tes incorporadas...). Se quiser, escreva- 
nos, dando conta dos resultados obtidos. 
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SOFISTICADO ITEM DE SEGURANÇA. PRATIC AMENTE INVIOLÁVEL 
POR QUEM QUER QUE NÀO POSSUA A "CHAVE SECRETA" (MES¬ 
MO QUE CONHEÇA O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA "COI¬ 
SA".-). PERMITE O ACIONAMENTO INDIVIDUAL. PERSONALIZADO E 
EXCLUSIVO (PELO PORTADOR DA MINÚSCULA "CHAVE"—) DE 
PORTAS, DISPOSITIVOS. ALARMES. MAQUINA RIOS, A PARTIR DOS 
CONTATOS DE UM RELÊ DE SAÍDA DE ALTA CAPACIDADE (ATÉ 
tOA EM C.C. OU ATÉ IKW2 EM C-A.l). O CIRCUITO É MUITO FÁCIL DE 
MONTAR E AJUSTAR, USA POUQUÍSSIMOS COMPONENTES. E O 
"SEGREDO" DA “CHAVE" PODE SER FACILMENTE ALTERADO OU 
MODIFICADO, DENTRO DE LARGA MARGEM, PELO PRÓPRIO MON¬ 
TADOR! UM NOVO CONCEITO EM ITENS DE "SEGURANÇA ELE¬ 
TRÔNICA". ESSENCIAL PARA TODO LEITOR/HOBBYSTA QUE - 
AMADOR OU PROFISSIONAL - ATUA NESSE IMPORTANTE RAMO! 


Dispositivos para acionamen¬ 
to personalizado c/ou “secreto" (a 
partir de chaves ou códigos especí¬ 
ficos) de portas, alarmes, maquiná- 
rios, etc., constituem iirgiortantes e 
modernos itens de segurança, com 
múltiplos aplicações em grande 
número de atividades e utilizações 
práticos! Atenta a esse Ângulo, 
A PE já mostrou, em Revistas ante¬ 
riores, virias projetos do género, 
todos eles tendo feito grande suces¬ 
so entre os Leitorcs/Hobbys- 
tas/Profissionais, a julgar pela 
enorme quantidade de cartas, soli¬ 
citações e sugestões que temos re¬ 
cebido, a respeito... 

Basicamente, todo e qualquer 
dispositivo ou arranjo para coman¬ 
do "secreto”, individualizado ou 
personalizado, é composto dc dois 
módulos: um dc RccepçfcVRoco- 
nhocimento/Actonamento de 

Roíência, c outro formado pela 
própria “Chave" secreta, normal- 
mente portada pela pessoa autori¬ 
zada, ou entáo constituído por uma 
espécie qualquer de toclado, 
através do qual a pessoa autorizada 
pode inserir o "seu" código secreto 


capaz dc acionar o sistema. 

Entre outros itens (alguns de¬ 
les náo cspecificamente desenvol¬ 
vidos com essa "intençáo", mas 
que podem, a partir dc alguma ha¬ 
bilidade e raciocínio, serem facil¬ 
mente adaptados para tanto...), 
APE já mostrou vários projetos do 
género, baseados em diversas tec¬ 
nologias ou “veículos" de coman¬ 
do, cada um deles dotado de carac¬ 
terísticas que o adequam a apli¬ 
cações específicas: TECLADO 
CODIFICADOR DIGITAL DE 
SEGURANÇA (APE 20), CHAVE 
DE IGNIÇÃO SECREIA P/VEÍ¬ 
CULOS (APE 25), "CHAVE” 
ELETROMAGNÉTICA SEM FIO 
(APE 21), CHAVE ÓTICA PER¬ 
SONALIZADA (APE 27), etc. O 
TECLADO CODIFICADOR DI¬ 
GITAL DE SEGURANÇA tem, 
como "chave" um código secreto 
guardado, obviamente, na memória 
do próprio operador (não há, assim, 
uma “chave", física, propriamen¬ 
te...). A CHAVE DE IGNIÇÃO 
SECRETA P/VEfeULOS usa. co¬ 
mo "chave", um pequeno imã, fácil 
de portar num chaveiro comum. A 


"CHAVE” ELETROMAGNÉTI¬ 
CA SESI FIO tem, como módulo 
portátil e personalizado de coman¬ 
do, um minúsculo emissor de cam¬ 
po magnético momentâneo, na 
forma de um pequeno cilindro (po¬ 
de também scr levado num chaveiro 
comum) contendo um circuitinho 
alimentado por pilha única. A 
CHAVE ÓTICA PERSONALI¬ 
ZADA tem, como “chave", um pe¬ 
quenino circuito (alimentado até 
por uma única pilha tipo 
"botáo"...), que também pode ser 
levado num chaveiro, e que emite 
pulsos luminosos codificados, "re¬ 
conhecidos" pelo circuito princi¬ 
pal... 

Todos esses sistemas dc "co¬ 
dificação secreta”, admitindo 
"chaves" portáteis fáceis dc carre¬ 
gar, sáo altamente eficientes, segu¬ 
ros c confiáveis, porém a imagi¬ 
nação criadora da Equipe que pro¬ 
duz APE nio para! Resolvemos de¬ 
senvolver uma opção alternativa, 
baseada em circuito ainda mais 
simples e barato do que os citados 
exemplos já publicados, e cuja 
"chave" fosse ainda menor, mais 
barata c - finalmente - cujo "segre¬ 
do" fosse mais facilmente modi¬ 
ficável pelo usuário! Chegamos, 
portanto, à inteligente CHAVE 
SECRETA RESISTI VA, cujo 
acionador portátil nada mais é do 
que um “mísero” resistorzinho de 
1/4 watt, embutido num pequenino 
plugue (tamanho PI ou P2), con¬ 
fortavelmente (pelo seu tamanho e 
peso quase nulos...) levado no pró¬ 
prio chaveiro da pessoa autorizada! 
O "segredo”, no caso, é o próprio 
VALOR ÔHMICO do resistorzinho 
embutido no plugue! O "buraco da 
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V 



MOi 


Rn- DE lOK * IM 


Fig. 1 


fechadura” é, no caso, um simples 
jaque (J i ou J2) facilmente 
(também pelo seu minúsculo tama¬ 
nho-..) instalado junto à porta, dis¬ 
positivo, maquinário ou o que quer 
que seja necessário comandar “per¬ 
sonalizadamente” pela “chave se¬ 
creta”! O circuito de reconheci- 
me nto/dec odif .cação/ac io na me n to, 
é facilmente calibrado para apenas 
aceitar o comando quando o resis- 
tor “chave” tiver o exalo e preciso 
valor para o qual foi ajustado! As¬ 
sim, na prática, é quase impossível 
que alguém, não autorizado, consi¬ 
ga acionar o sistema! Como o valor 
do resistor “chave” pode situar-se, 
à escolha entre 10K e 1M, é fácil 
notar que são muitas as possibili¬ 
dades de escolha do próprio segre¬ 
do (cuja alteração opcional exigirá 
apenas a modificação do valor ori¬ 
ginal de um resistor comum e de 
um trim-pot inerentes ao circuito 
“mãe” - explicações mais adian¬ 
te...). 

A saída da CHAVE SECRE¬ 
TA RESISTI VA (ou apenas CHA- 
SER, para simplificar o nome,,.), 
dotada de relê, tem capacidade de 
manejo de potência e corrente mais 
do que suficientes para o aciona¬ 
mento direto de c argas real mente 
pesadas, sejam elas normalmente 
alimentadas por C.C, ou C.A. A 
alimentação da CHASER foi para- 
metrada em 12 V (sob parcos 
150mA, máximos..,) de modo a 
“standartizar” sua energização com 
as tensões normalmente já disponí¬ 
veis em sistemas de alarme existen¬ 
tes, maquinários, solenóides ou ou¬ 
tros dispositivos aos quais a CHA - 
SER vá ser acoplada ou adaptada! 

O circuito “mãe”, em sf, é 
muito simples, pequeno e de baixo 
custo, tomando-o ideal para uma 
“primeira montagem”, no gênero, 
mesmo para Hobbystas ou princi¬ 
piantes que nunca antes se “aven¬ 
turaram” a transitar por tais cami¬ 
nhos,,,! 


CARACTERÍSTICAS 

Sistema para comando codificado, 
personalizado e “secreto”, de 
dispositivos eletro-eletrônicos (o- 
riginalmente imaginado para aber¬ 
tura de portas ou liga/desliga de 


alarmes, porém multi-aplicável,,,),' 

- “Chave/segredo”: um minúsculo 
resistor (valor entre 10K e IM) de 
1/4W, embutido num pequeno 
plugue PI ou P2 (fácil de portar 
num chaveiro comum), 

- MóduIo/“fechadura”: circuito su- 
per-simpies e seguro, sendo o 
“buraco da fechadura” formado 
por um simples jaque J1 ou J2, de 
facílima instalação junto (ou re- 
motamente,.,) do dispositivo ele- 
tro-eletronico a ser controlado, 

- Codificação: pelo vakw ôhmico 
individualizado do “resistor/cha¬ 
ve”. 

- Ajustes: um único, por trim-pot, 
facílimo (e que não precisará mais 
ser repetido, a menos que se re¬ 
solva modificar o “valor/código” 
da “chave”...). 

- Alimentação: 12 VCC, sob máxi¬ 
mos 150mA (com grande “fol¬ 
ga”), aceitando, portanto, pilhas, 
bateria, fonte, etc,, sem proble¬ 
mas, 

- Saída: por relê, com capacidade 
de comando de cargas sob até 
10A (em C.C.) ou até 1.2Q0W 

* (em C.A. - 110 ou 220V), 

- Acionamento da carga: tipo “liga 
enquanto”, ou seja; esta será 
energizada enquanto a “chave” 
estiver colocada na “fechadura”. 
(O funcionamento inverso 
também é possível, graças aos 
contatos reversíveis do relê de 
Saída da CHASER...). 


O CIRCUITO 

Na fig. 1 está o esquema da 
CHASER, em sua totalidade (cir¬ 
cuito de decodificação/acionamento 
e respectiva “chave” resisti va,,,). 
A tal “chave”, como é fácil de ver 


(já explicado) nada mais é do que 
um resistor comum, para 1/4 watt, 
com o valor atribuído de 1QGK 
(RX), Notem que, na verdade, essa 
“chave” pode ter valores quais¬ 
quer, entre 10K e IM, existindo, 
nas séries comerciais de resistores, 
uma “porrada” de valores, à esco¬ 
lha... Para efeito de descrição do 
circuito, contudo, fixamo-nos no 
valor de 100K para a dita “chave”. 

O circuito de “reconhecimen¬ 
to” do valor/código, nao poderia 
ser mais simples (e, ao mesmo tem¬ 
po, preciso e confiável): um com- 
parador elaborado a partir dos gales 
de um manjadíssimo Integrado 
C.MOS 4001, No arranjo “analógi- 
co/digítal”, os gates delimitados 
pelos pinos 1-2-3 e 11-12-13, pre¬ 
viamente polarizados pelo resistor 
de 10K íEÒí/ 10) e pelo trim-pot de 
220K (2R X - através do qual se faz 
o preciso ajuste do “reconhecimen¬ 
to” do valor/código,..) apenas 
apresentarão, respectivamente, es¬ 
tado digital “alto” no pino 3 e 
“baixo” no pino 11, se o valor do 
resistor/“chave” (RX) estiver rigo- 
rosamente dentro (com estreitíssima 
margem de tolerância, menor do 
que a normalmente encontrada nas 
mais precisas séries comerciais de 
resistores,,,) do “código ôhmico” 
ajustado através do trim-pot! No¬ 
tando que o pino/saída 3 é seguido 
de um simples inversor (gjüe/pinos 
4-5-6), temos então que, apenas 
e tão somente na presença do cone¬ 
to valor ôhmico do código, inserido 
no jaque "J”, podemos obter esta¬ 
do digital “baixo” simultaneamente 
nos pinos 11 e 4 do 4001, Tais es¬ 
tados “baixos” são, pela interli¬ 
gação natural do circuito, aplicados 
respectivamente às duas entradas 
(pinos 9 e 8) do último dos quatro 
gatos do Integrado (pinos 8-9-10). 
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Pela “Tabela-Verdade” dos gales 
NOR (ou “NOU”, aportuguesando 
o termo.,.) que formam o 4001, a 
Saída (pino 10) desse último mddu- 
lo digital apenas apresentará estado 
“alto” quando ambas as entradas 
do dito gale (pinos S e 9) situa¬ 
rem-se em estado digital “baixo"’. 
Assim, o valor correto do resis- 
tor/código satisfaz, digitalmente, o 
cíituito, manifestando nível “alto" 
no pino 10 do último gale, con¬ 
dição esta levada à base do transís¬ 
tor BC548 via resistor/limitador de 
1K, O transístor, então, “satura"’ e 
energiza o relê (o diodo em “anti- 
paralelo” com a bobina do dito relê 
protege o transístor contra os “coi¬ 
ces” de tensão manifestados em 
transiente de energização..,). 

Para que os surtos de eorren- 
te/tensão derivados do próprio 
acionamento/desacionamento do 
conjunto transístor/relê não possam 
influir na parte análogo/digital, 
mais sensível, do circuito, a ali¬ 
mentação para este bioco é conve- 
nientemente desacoplada pelo resis- 
tor de 470R mais o capacitor ele- 
trolítico de 100u. Além disso, um 
diodo zener (6V2 x 0,5W) estabili¬ 
za rigidamente a tensão de alimen¬ 
tação do bloco análogo/digitai de 
“reconhecimento”, já que da pre¬ 
cisão de tal tensão também depende 
a perfeita identificação do código 
pelo circuito (assim, na verdade, a 
tensão gerai de alimentação pode 
variar entre 9 e 15 volts, aproxima¬ 
damente, sem que com isso ocor¬ 
ram interferências no funcionamen¬ 
to do bloco mais sensível, ou no 
próprio “reconhecimento"" preciso 
do código resistivo aplicado pela 
* "chave"’). 

Quanto às necessidades de 
corrente, praticamente restringem- 
se à demanda do próprio relê, en¬ 
quanto energizado, Portanto, aque¬ 
les “150 mA” indicados constituem 
um hiper-dixnensionamento desti¬ 
nado a proporcionar excelente “so¬ 
bra” (até exagerada, porém justi¬ 
ficável pelo fato de - por exemplo - 
sequer existirem no mercado “mi¬ 
ni-fontes ” para correntes interiores 
ã i50mA.,.), 

Conforme já foi explicado, o 
valor exato do resistor/“chave” ío 
riginal 100K) pode, perfeítamente, 
situar-se desde 10K até 1M, sem o 
menor problema, na busca de ou¬ 


tros códigos personalizados, Mais 
adiante (junto ao texto referente à 
fig. 5) daremos detalhes práticos e* 
“matemáticos” a respeito... 

O trim-pot, em qualquer caso, 
é usado para o ajuste único do “re¬ 
conhecimento” do código: sim¬ 
plesmente “enfia-se a chave na fe¬ 
chadura” e, cuidadosamente, gira- 
se lentamente o knob do dito trím- 
pot até obter o acionamento do 
relê...Pronto! “Lacra-se o ajuste 
(com uma gota de esmalte de unha 
“prendendo” o giro do trim-pot.,) 
e nunca mais a “coisa” precisará 
ser “mexida” (salvo se, com o 
tempo, for desejada uma alteração 
no valor/cddigo do resistor/ 4 "cha¬ 
ve”..,). 


OS COMPONENTES 

“Nadinha” do circuito da 
CHâSER pode ser classificado 
como “figurinha difícil”... Todas 
as peças são muito comuns, fáceis 
de encontrar na maioria dos bons 
varejistas de Eletrônica, Observar 
que devido a não “rigidez” de cer¬ 
tos setores do circuito, inclusive o 
transístor e os díodos admitem vá¬ 
rias equivalências, O Integrado é 
fornecido por inúmeros fabricantes, 
não devendo o Leitor/Hobbysta 
preocupar-se com eventuais letras 
em sufixo ao código básico (4001). 
O próprio relê também admite 
equivalências, porém nesse caso, 
pode tomar-se necessária uma “re- 
leiautagem” no padrão cobreado do 
Circuito Impresso específico - 
atenção a isso... 

No mais, é só o “velho” cui¬ 


dado com a perfeita identificação 
dos terminais e “pernas” dos com¬ 
ponentes polarizados (Integrado, 
transístor, díodos, zener...) , proce¬ 
dimento que pode ser grandemente 
facilitado através de uma consulta 
ao TABÉLAO sempre encartado no 
início de cada exemplar de APE. 

Não esquecer, também que o 
valor do resistor/ 4 " chave” (RX) 
mais os de “RX/10” e “2RX” tsão 
mutuamente dependentes e condi¬ 
cionados (explicações adiante..,). 


A MONTAGEM 

Partindo da confecção da pia- 
quinha específica (Lay oirt na figura 
2, em escala 1:1,„), o Lei¬ 
tor/Hobbysta também não enfren¬ 
tará dificuldades na 4 "mão de obra” 
do circuito, já que tudo é comum, 
simples, pequeno e descompliea- 
do... Os mais folgados (e também 
os mais ""abonados”,.,) podem ain¬ 
da recorrer ao sistema de forneci¬ 
mento de KITs completos, pelo 
Correio (o Anúncio está por aí, em 
outra página da presente APE...) 
que inclui a placa, prontíssima (a 
montagem fica, então, uma brinca¬ 
deira de criança,..). 

Providenciada a placa (quem 
não for tarimbado deve ler aniea 
da próxima fase, as INSTRUÇÕES 
GERAIS PARA AS MONTA¬ 
GENS, lá perto da AVENTURA 
DOS COMPONENTES..,) pode¬ 
mos passar â colocação e soldagem 
das peças, O guia desse estágio da 

montagem é a figura 3 (chapeado), 
que mostra a placa pelo lado não 
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cobreado, tudo “mastigadinho”, 
com cada componente devidamente 
identificado em valores, códigos, 
polaridades, etc. ATENÇÃO à co¬ 
locação do Integrado, transístor, 
diodos (inclusive o zener). Cuidado 
também para não inverter po¬ 
sições/valores dos resistores co¬ 
muns (são só 3, na placa..,), O reiê 
(se utilizado o indicado na LISTA 
DE PEÇAS,,,) não tem como ser 
colocado indevidamente, devido à 
própria “assimetria” da sua pína- 
gem (os furos da placa apenas “ca¬ 
sarão” com os pinos, $e a inserção 
estiver correta..,). 

Tudo soldado (e muito bem 
conferido - inclusive no que diz 
respeito à qualidade dos pontos de 
solda, ausência de “corrimentos” 
ou falhas,.,), as sobras de terminais 
podem ser amputadas pelo lado co¬ 
breado, com o auxílio de um alicate 
de corte. 

A tíitima fase da mão de obra 
constitui na implementação das co¬ 
nexões externas à placa, vistas cla¬ 
ramente na fig. 4 (placa ainda ob¬ 
servada pelo lado não cobreado, 
como na fig. anterior,,,). Observar 
bem a polaridade da alimentação (o 
“velho” código do fio vermelho 
para o positivo e fio preto para o 
negativo convém ser observado) e a 
perfeita identificação dos terminais 
de utilização final (C-NA-NF), No¬ 
tar também as ligações (não polari¬ 
zadas) ao jaque/“fechadura”, par¬ 
tindo dos pontos “R-R” da placa, 

A mesma figura 4 dá todos os 
detalhes eletro/mecânicos para a 
confecção da “chave” resistiva 
propriamente: basta remover mo¬ 
mentaneamente a capa plástica de 
um plugue (P2 ou Pl) e soldar os 
dois terminais do resistor RX aos 
do dito plugue. Para dificultar ao 
máximo uma eventual “violação” 
do segredo, quem quiser poderá até 
raspar o código de cores do dito re¬ 
sistor e, em seguida, após recolocar 
a capa plástica do plugue, encher o 
conjunto com massa adesiva de 
epoxy, lacrando e escondendo de¬ 
finitivamente a “coisa”! Enquanto 
a tal massa de epoxy estiver mole, 
fica fácil prender-se (justamente 
pelo furinho existente na traseira 
do plugue..,) uma corre ntinha/argo- 
la, completando fisicamente a 
“chave”! 


LISTA DE PEÇAS 


• 1 - Circuito Integrado CMOS 

4001 

• 1 - Transístor BC548 ou equi¬ 

valente 

• 1 - Diodo zener para 6V2 x 

G,5W 

• 2 - Diodos 1N4148 ou equiva¬ 

lentes 

• 1 - Relê com bobina para 12 

VCC e pelo menos um con¬ 
tato reversível para !0A (o- 
riginalmente modelo 

G1RC2, da “Metaltex”). 

• 1 - Resistor 470R x 1/4W 

• 1 - Resistor 1K x 1/4W 

• 1 - Resistor 10K x I/4W 

(RX/10 - VER TEXTO) 

• 1 - Resistor iOQK x 1/4W 

(RX - VER TEXTO) 

• 1 - Trim-pot (vertical) 220K 

(2RX - VER TEXTO) 

• 1 - Capacitor (poliéster) lOGn 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 

100ux 16V 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 

específica para a montagem 
(6,4 x 2,8 cm,) 

• 1 - Jaque tamanho J1 ou J2 

• I - Plugue tamanho PI ou P2 

(compatível com o jaque) 

• 1 - Pedaço de barra de coneto- 

res parafusáveis (tipo 
“Sindal”) c/ 3 segmentos. 


• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• - Massa de epoxy (tipo “Du- 

repoxy” ou equivalente) 
para lacração da “chave” 
resistiva. 

• 1 - Conjunto argola/correnti- 

nha (eventualmente “pira¬ 
teado” de um velho chavei¬ 
ro) para fixação do plu- 
gue/“chave’’, favorecendo 
sua portabilidade, 

• - Acomodação: na maioria 

das aplicações, pelas pró¬ 
prias características do cir¬ 
cuito, a CHÀSER não 
usará um Container ou cai¬ 
xa específicos,,. Entretan¬ 
to, se tal acondicionamento 
for desejado, existem vá¬ 
rios modelos padronizados 
com dimensões e formas 
compatíveis. Levar em 
consideração, na escolha 
da eventual caixa, a possi¬ 
bilidade de inclusive se 
“embutir” na dita cuja, 
além do circuito, a própria 
mini-fonte de alimentação 
(tipo ligada à C,A.) ou 
mesmo pilhas, bateria, etc. 
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I* ALARME + CHASER 



1* EELENOIDE.CH.ÍEIt 



Fig. 7 


CALlBRAÇÃO, MUDANÇA DO 
"CÓDIGO" E UTILIZAÇÃO... 

Já foi dito que a calibraçâo 
(adequação das polarizações de en¬ 
trada do circuito, para ‘'reconhe¬ 
cer’* o valor do resi stor/‘ ‘chave* ’...) 
da CHASER é “simplérrima”: tudo 
montado e finalizado (como na fig. 
4), basta alimentar o circuito (qual¬ 
quer fontezinha de 12 VCC serve, 
ou bateria de carro, ou dois conjun¬ 
tos 1 de 4 pilhas pequenas em supor¬ 
tes, organizados em série, etc.), en¬ 
fiar a “chave** (plugue) na “fecha¬ 
dura** (jaque) e, lentamente, girar o 
knob do trim-pot, de um extremo a 
outro, até obter a energização do 
relê... Esta tanto poderá ser “reco¬ 
nhecida” pelo nítido “dique” que 
o componente emite ao chavear 
seus contatos, quanto por um arran¬ 
jo com lâmpada, LED, campainha, 
etc., ligado aos seus contatos C e 
NA (além da alimentação para tal 
indicador, é claro,..). Obtida a 
energização do relê, o ajuste do 
trim-pot deve ser “lacrado”, apli¬ 
cando-se um pouco de esmalte de 
unhas sobre seu knob/pista, travan¬ 
do o cursor na posição definitiva... 

Para testar a confiabilidade do 
sistema, retire e coloque a “cha¬ 
ve”, verificando que o relê apenas 
é energizado quando a dita “cha¬ 
ve” estiver Em seguida, se 

quiser confirmar a inviolabilidade 
do sistema, conete provisoriamente 
(pode ser diretamente, por simples 
“encosto”, aos terminais do ja- 
que/“fechadura”) resi Stores/“cha¬ 
ve” falsos (se RX tiver o valor ori¬ 
ginalmente recomendado de 100K, 
qualquer outro com valor abaixo de 
91K - inclusive, ou acima de 1 iOK 
- inclusive, poderá ser usado nesse 
teste...). A CHASER simplesmente 
ignorará tais “chaves falsas” í Ob¬ 
viamente, mesmo pondo “em cur¬ 
to” os terminais do jaque/“fecha- 


dura*’, o 

que equivale a inserir uma 


ERx 




t / 

to V 

Q "CHASER" / 

Rx 

~J 

& 

"CHAVE ' 1 

Fig. 5 


“ehave” com resistência “zero”, a 
reação da CHASER será idêntica 
(ignorará o comando...). 

Na verdade, a tolerância para 
perfeita aceitação do valor/código é 
tão estreita que, se por exemplo for 
usado na “chave” um resistor sem 
a 4- faixa colorida (tolerância natu¬ 
ral de 20%), após a devida cali- 
bração da CHASER, esta poderá 
até ignorar um outro resistor de 
idêntico valor nominal e tolerância 
(20%), eventualmente proveniente 
de outro lote industrial, no qual o 
valor real tenha “andado” (dentro 
da larga tolerância de 20%...) para 
“outro lado*\„! 

Desejando mudar o “código 
resistivo” para outro valor, que não 
os lOOK originalmente indicados, o 
Leitor/Hobbysta terá que mudar 
também os valores dos dois com¬ 
ponentes (resistor e trim-pot) já 
mencionados, e especial mente vi¬ 
sualizados na fig, 5. Sempre levan¬ 
do em conta que o valor de RX 
(“chave”) pode situar-se entre 10K 
e 1M, o resistor indicado deverá ter 
um valor de RX/10, ou seja, em 
tomo de mo décimo do valor do re- 
sistor/“chave”, enquanto que o 
trim-pot, para um perfeito ajuste de 
calibraçâo, deverá ter um valor 
aproximado de 2RX, ou seja: cerca 
de duas vtoes o valor de RX. 
Exemplos: 


RX 

RX 

10 

2RX 

47 K 

4K7 

100K 

150K 

15K 

330K 

220K 

22K 

470K 

680K 

68K 

1M5 

1M 

100K 

2M2 


Quanto à instalação e utili¬ 
zação da CHASER, nada mais sim¬ 
ples e direto... Qbviamente o ja- 
que/“fechadura” deverá ser insta¬ 
lado em ponto conveniente (se a 
utilização for numa porta mesmo, o 
lugar lógico seria a região normal¬ 
mente ocupada por uma fechadura 
convencional...) e onde fique fácil 
para o usuário “enfiar a chave”! 
Não há, obviamente, necessidade 
de se “disfarçar” a localização do 
jaque/“fechadura’% uma vez que só 
a “chave** secreta poderá acionar o 
sistema, que é bastante “imuniza¬ 
do” contra diversas tentativas de 
violação, mesmo as mais “esper¬ 
tas”*.. Entretanto, devido ao pe¬ 
queno tamanho do dito jaque, quem 
assim o desejar ^poderá “escondê- 
lo** com certa facilidade I Basta 
usar a imaginação e o bom senso... 

Uma das excelentes possibili¬ 
dades aplicativas da CHASER en- 
contra-se no ‘ i ga me n to/de si iga- 
mento” codificado e personalizado 
de sistemas de alarme diversos. A 
fig. 6 dá o diagrama básico de ins¬ 
talação num sistema desses. Obser¬ 
var que a tensão nominal de ali¬ 
mentação (12V), proposítalmente 
compatível com a presente na gran¬ 
de maioria dos circuitos de alarme 
(ver - por exemplo - a MAX1- 
CENTRAL DE ALARME RESI¬ 
DENCIAL, mostrada em APE n- 
12...) permite o fácil “roubo” da 
alimentação da própria fonte natu¬ 
ral do sistema de segurança já exis¬ 
tente, simplificando e barateando as 
coisas. As necessidades de corrente 
da CHASER são tão modestas que 
seguramente qualquer fonte interna 
de alarmes convencionais será ca- 


V 
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paz de alimentar o sistema, na sua 
totalidade* sem problemas... 

Outra interessante possibili¬ 
dade está exemplificada na flg. 7, 
com a CHASER usada exatamente 
na sua função básica: abrir uma 
porta normalmente dotada de fe¬ 
chadura elétrica (a solenòíde, ori¬ 
ginalmente alimentado por 12 
VCC), No caso/exemplo, quem 
quiser manter o sistema original de 
acionamento da fechadura por pu- 
sh-button (obviamente este instala¬ 
do dentro da casa ou compartimen¬ 
to acessado pela tal porta...) terá 
que, simplesmente, ligar o par de 
fios desse push-button também aos 
terminais “C" e "NA” de Safda da 
CHASER... 

Final mente, lembrar que, em¬ 
bora os exemplos aplicativos suge¬ 
ridos nas fígs. 6 e7 mostrem a utili¬ 
zação da CHASER compartilhando 
a alimentação com o sistema co¬ 
mandado* nada inqjede que cada 
módulo tenha a sua própria fonte 
de alimentação (já que a Safda com 
relê toma - se isso for requerido - 
tudo completamente independente, 
em termos de alimentação,..). Nes¬ 
se caso, a CHASER poderá ser 
alimentada por uma mini-fonte (ti¬ 
po "etiminador” ou "conversor”) 
de 12V, enquanto que a carga (den¬ 
tro dos limites propostos no item 
“CARACTERÍSTICAS”...) poderá 
ser alimentada por qualquer tensão 
ou corrente, em C.C, ou em C.A., 
dependendo das suas necessida¬ 
des... O uso inteligente e lücido 
dos contatos reversíveis do relê de 
Safda da CHASER permite várias 
possibilidades*, inclusive - por 
exemplo - a de só desligar a carga 
quando a "chave secreta” for inse¬ 
rida na "fechadura”, além de ou¬ 
tras combinações interessantes! 
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• CÂMARA DE ECO E REVERBERAÇÃO ELFTRÔMCA - Super-Es- 
pecial, com Integrados específicos BBD (dotada de controles 
de DELAY, FEED BACK, MIXER, etc.) admitindo várias adap¬ 
tações em sistemas de áudio domésticos, musicais ou profis¬ 
sionais! Fantásticos efeitos em módulo versátil, de fácil ins¬ 
talação (p/Hobbystas avançados). 34.425,00 
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Eletrônica, Rádio e TV 

COM EXCLUSIVOS ROTEIROS PARA MONTAR SUA PRÓPRIA EMPRESAI 


Você pode encontrar nas Escolas Internacionais do Brasil, as 
condições necessárias para exercer uma atividade especializa¬ 
da de grande procura e alta remuneração, com um detalhe muito 
significativo: a tecnologia da International Correspondence 
Schools - ICS, com mais de um século de experiência e 12 mi¬ 
lhões de engenheiros e técnicos diplomados no mundo todo, 
Matricuiando-se no Curso Intensivo de Eletrônica, Rádio e TV, 
com Programa de Treinamento, você monta ao finai de Cada 
etapa, respectivamente, o Conjunto Básico de Experiências, o 
Kit Sintonizador AM/FM Estéreo e o Kit de Multímetro Analógico 
Profissional Junto com o Diploma do Curso Intensivo, um pre¬ 
sente para você: um roteiro empresarial para montar uma oficina 
ou qualquer outro tipo de empreendimento descritos no formulá¬ 
rio de roteiros que irá receber para a sua livre escolha. 

Em todos os cursos o Programa de Treinamento é opcional, 
portanto, não se esqueça de anotar no cupom se a sua matrícu¬ 
la inclui ou não o Programa de Treinamento. 

Eletrônica Básica 

Com literatura ricamente ilustrada, facilmente você vai descobrir 
os segredos deste fascinante mundo dá eletrônica, Programa de 
Treinamento: Conjunto Básico de Experiências 
12 x Cr$ 2.72Q00, ou com Programa de Treinamento 12 x Gr$ 5.67Q 00 



Programa de Treinamento dos cursos de Eletrônica Básicae Intensivo. 

“ O® materiais do® Programas da Treinamento sâo enviado® apó® o Exame Finai, exce¬ 
lo no curso intensivo, enviado® regularmente durante e ao íinal do curso. 

* Mensalidades sujeitas a correçflo de acordo com os Tndices vigentes. Pagamentos 
antecipados, ficam bento® de reajustes futuros. 

- Reembolso Postal: o pagamento, Incluindo despesas postab, deverá ser efetuado na 
Ag&ncia mais próxima de seu endereço. 

Escolas Internacionais do Brasil 

R. Dep. Emílio Gados, 1257 - CEP 06020 Osasco - SP 
Fone (011) 703*9489 - Fax (011) 703-9498 


Rádio e Áudio 

Ampla especialização em rádio e áudio AM/FM. Pré-requisito: 
conhecimentos de Eletrônica Básica. Programa de Treinamento: 
Kit Sintonizador AM/FM estéreo, sem as caixas acústicas. 

12 x Cr$ 4590,00, ou com Programa de Treinamento 12 x Cr$10440ÍK) 



Programa de Treinamento dos cursos de Rádio e Audio © intensiva 

Televisão Preto e Branco e a Cores 

Ajustes, calibração e reparo de circuitos de TV. Pré-requisitos: 
conhecimentos de Eletrônica, Rádio e Áudio. Programa de Trei¬ 
namento: Multímetro Analógico Profissional 
12 x Cr$ 394Q00t ou com Programa de Treinamento 12 x Cr$ 8.31Q00 



Curso Intensivo de EletrÔnica f Rádto e Televisão 

Programa integrado de teoria e prática, com montagem de kits 
ao final de cada etapa: Conjunto Básico de Experiências, Sinto¬ 
nizador AM/FM Estéreo, Multímetro Analógico Profissional 


J ^C^6.180;00,£u_oomPr^rama de T reinamento, 12 x Gr$ 19.8OQ0 0 


Forma de Paqamento 

tfSu. Escolas Internacionais do Brasil ape 28 ' 

Caixa Poslal 6997 - CEP 01064 Sáo Paulo-SP 
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(P/ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA) 


MÓDULO NO BREAK PARA "SERVIÇO PESADO” EM ILUMINAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA (UTILÍSSIMO EM MUTTAS APLICAÇÕES PROFIS¬ 
SIONAIS...), INCORPORANDO UM CARREGADOR INTERNO PARA A 
BATERIA (12V) ACESSÓRIA, DOIS RAMAIS DE SAÍDA (12V x 10A CA¬ 
DA...) INDEPENDENTES (CAPACIDADE DE 100W POR RAMAL...) 
OPERADOS AUTOMATICAMENTE POR RELÊ, NO EXATO INSTANTE 
DE UM EVENTUAL BLACK OUT! INCLUI TAMBÉM UM CIRCUITO MO- 
NITORADOR DA CONDIÇÃO DE CARGA DA BATERIA ACESSÓRIA, E 
TOTAL "PILOTAGEM" POR LEDs, DE TODAS AS FUNÇÕES, RAMAIS, 
CONDIÇÕES E FUSÍVEIS! UM MÓDULO REALMENTE PROFISSIONAL, 
PORÉM DE CUSTO E COMPLEXIDADE INFERIORES AOS DE UNIDA¬ 
DES COMERCIAIS EQUIVALENTES! 


Os profissionais sabem, 
porém muitos dos hobbystas ou 
principiantes talvez ainda desco¬ 
nheçam o significado da expressão 
NO BREAK e do aparelho/disposi¬ 
tivo assim denominado,» Basica¬ 
mente, um dispositivo de NO 
BREAK é um módulo de energi- 
zação automática de emergência, 
projetado de modo a suprir tensão e 
corrente a outro circuito, aparelho 
ou dispositivo, quando por um mo¬ 
tivo qualquer o sistema original de 
energização de tal aparelho “fa¬ 
lhar”* A óbvia utilização do NO 
BREAK é especialmente direcio¬ 
nada para aplicações onde - pelas 
suas próprias características e/ou 
“responsabilidades”, o aparelho 
alimentado não possa, sob nenhuma 
hipótese, interromper seu funcio¬ 
namento devido a um momentâneo 
black out (“queda de força” na re¬ 
de C.A. local, por exemplo».). 
Querem algumas “amostras”».? 
Então, vejamos: 

Numa sala de cirurgia de um 


grande hospital, os médicos têm um 
paciente sobre a mesa, com o tórax 
aberto, desenvolvendo uma delica¬ 
da cirurgia cardíaca. O ambiente e 
o chamado “campo operatório”, 
estão obviamente sob forte ilumi¬ 
nação, que permite aos médicos 
uma perfeita visualização da região 
onde aplicam seus bisturis, seus 
grampos, escalpelos, suturadores e 
outras “ferramentas” (médicos 
chamam “aquilo” de “instrumen¬ 
tos”, mas, na verdade, são puras 
“ferramentas”.»)* De repente, no 
auge dos trabalhos, a rede C.A, lo¬ 
cal “cai”». Já pensaram se a sala, 
naquele delicado momento (o ci¬ 
rurgião manipulando o bisturi, com 
mão firme e segura, a alguns milí¬ 
metros de um ponto vital do pa¬ 
ciente.») mergulhasse na mais 
completa escuridão (salas de cirur¬ 
gia, por questões de higiene, esteri¬ 
lização e assepsia, simplesmente 
não têm janelas**.)? Esse “aciden¬ 
te”, porém, não ocorre, pois um 
providencial sistema de NO 


BREAK aciona, numa fração de 
segundo, a iluminação de emergên¬ 
cia (alimentada por baterias ou ge¬ 
radores permanente mente em stand 
by), mantendo o campo operatório 
perfeitamente visível aos profissio¬ 
nais que ali estão, “dissecando” o 
pacientei Já que estamos no (pouco 
agradável, mas consistente.») tema, 
devemos lembrar que não só a ilu¬ 
minação é importante nesse tipo de 
momén to/trabalho! Também os 
modernos bio-monitores eletrôni¬ 
cos, que “sentem” e indicam per¬ 
manentemente as funções vitais do 
paciente durante a cirurgia, não 
podem parar repentinamente, de¬ 
vendo receber automaticamente 
energia alternativa para sua conti¬ 
nuidade de funcionamento, no caso 
de um black out! E tem mais: em 
muitas das operações cirúrgicas 
modernas, alguns dos próprios 
“mecanismos” vitais do paciente 
são realizados, provisoriamente, 
extra-corpo, através de maquiná- 
rios, bombas pneumáticas, etc., que 
executam o importantíssimo traba¬ 
lho de manter a circulação sanguí¬ 
nea e eventualmente o próprio pro¬ 
cesso respiratório em andamento, 
enquanto os médicos fazem os 
“consertos na máquina biológica”! 
Nada disso pode - obviamente - pa¬ 
rar por uma momentânea, acidental 
e inesperada queda na energia elé¬ 
trica que supre o local, senão, “a- 
deus paciente”.» 

Num outro exemplo, menos 
dramático, mas também importante 
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para os aspectos da vida moderna, 
um sistema de computação está 
processando dados matemáticos 
fundamentais e, num momento em 
que os bytes ainda não foram segu¬ 
ramente depositados num disquete 
(ou outra forma qualquer de memo¬ 
rização permanente de dados,.,) 
ocorre uma queda na energia C.A. 
do local 1 ! Bye, bye dados, que leva¬ 
ram meses para serem compilados,., 
Felizmente, isso não acontece, pois 
importantes dispositivos de NO 
BREAK se encarregam, instanta¬ 
neamente, de suprir ao sistema de 
computação a necessária energia 
para que ele se mantenha em fun¬ 
cionamento e para que sua memória 
de dados seja preservada.,,! 

Além desses dois exemplos já 
“clássicos”, existem, certamente, 
dezenas de outras circunstâncias 
onde um efetivo sistema de NO 
BREAK será de incontestável va¬ 
lia, sendo que, em alguns casos, es¬ 
se “estepe automático de energia” 
é, praticamente, obrigatório... 

Configurada e provada a ex¬ 
trema utilidade de tais dispositivos 
e sistemas, o profissional esbarra, 
inevitavelmente, num primeiro 
obstáculo, que é o preço, normal- 
mente exagerado, de qualquer NO 
BREAK, por mais simples que se¬ 
ja,., A safda lógica é tentar cons¬ 
truir um sistema, porém af aparece 
o outro “galho”: os esquemas e 
diagramas disponíveis são comple¬ 
xos, exigem componentes também 
caros (e às vêzes raros...), na práti¬ 
ca inviabilizando a “coisa”, para 
quem não está a Fim de gastar uma 


“fábula”.., SABEMOS desses pro¬ 
blemas, pois temos recebido um 
grande mímero de cartas de Leito¬ 
ra s/Hobbystas/Profíssionais, enca¬ 
recendo a publicação de um projeto 
que suprisse os requisitos de um 
NO BREAK efetivo, porém de 
construção e custo “suportáveis”... 
Pois bemí Aqui está o nosso NO 
BREAK PROFISSIONAL (P/I- 
LUM1NAÇÃO DE EMERGÊN¬ 
CIA), na forma de um projeto mo¬ 
dular completo, dotado de todas as 
facilidades encontradas apenas em 
unidades comerciais, mas que po¬ 
derá ser facilmente construído por 
uma fração do preço normalmente 
atribuído a dispositivos do gênero! 

Notar que, embora original- 
mente desenvolvido visando apli¬ 
cação específica em ILUMI¬ 
NAÇÃO, o NBP(IE) também pode, 
na grande maioria dos casos, ser 
adaptado para outros sistemas 
emergenciais, graças às suas Saídas 
em 12 VCC, tensão já mais ou me¬ 
nos “standartizada” para energi¬ 
zação alternativa, na maioria dos 
dispositivos e aparelhos! quaisquer 
que sejam suas finalidades! 

Montado a partir apenas de 
componentes comuns, o NBP(IE) 
incorpora um carregador interno 
que mantém sob condição ótima 
uma bateria automotiva comum 
(12V), cuja energia é, automática e 
instantaneamente, entregue pelas 
duas Saídas do módulo, em caso de 
black out (“queda”) na energia 
C.A. local. Outros dados importan¬ 
tes e elucidativos, constam das 

6aK)0A 


“CARACTERÍSTICAS”, relacio- 
nadas a seguir: 


CARACTERÍSTICAS 

- Módulo de energização de 
emergência (NO BREAK) espe¬ 
cialmente projetado para apli¬ 
cações em iluminação, porém 
adaptável para outras funções de 
suprimento automático de energia, 
na ocorrência de “quedas” na re¬ 
de C.A, local. 

- Alimentação: rede C.A, local, 110 
ou 220V. 

- Saídas operacionais: duas (Ramal 
1 e Ramal 2), independentes, mo¬ 
nitoradas individualmente por 
LEDs piloto e fuzfveis de pro¬ 
teção. Cada uma das duas Saídas 
Operacionais apresenta, durante a 
“emergência”, 12 VCC sob cor¬ 
rente máxima de 10A. 

- Tempo máximo de energização 
das linhas de emergência: cerca 
de 1 hora (com bateria automotiva 
de 36 A/h), podendo situar-se em 
maior período, usando-se bateria 
com maior capacidade em A/h. 

- Bateria acessória: comum, auto¬ 
motiva, 12V., chumbo/ácido, 

- Regime de carga da bateria 
acessória: aproximadamente 1Á, 
com limitação automática imposta 
por resistores de alta dissipação. 

- Potência de Saída: 100W por Ra¬ 
mal (200W total). Potência de pi¬ 
co (máxima absoluta instantânea) 
120W por Ramal (240W total), 

- Monitoração do estado da bateria 



z 
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acessória; por circuito específico 
e indicação a LED que, durante a 
“Emergência”, acenderá quando 
a bateria se aproximar da 
exaustão da sua carga, “dando 
tempo” para o paralelamento de 
uma segunda bateria, se for o ca¬ 
so* 

-Controles, monitores e acessos: 
chave “liga-desliga” de potência 
(controla tanto a alimentação 
C*A, normal do próprio NBP(EE) 
quanto as Saídas dos Ramais de 
“Emergência” - Chave de tensão 
(110-220) - LEDs monitorando 
todas as funções e situações: um 
para “CARGA”, um para “E- 
MERGÊNCIA”, e três, indepen- 
dentes, monitorando individual¬ 
mente os fusíveis de proteção (re¬ 
de, Ramal 1 e Ramal 2)* 


0 CIRCUITO 

O esquema do NBP(IE) - fíg* 
1 - mostra que o circuito é funda¬ 
mentalmente simples, baseado em 
componentes e conceitos comuns*.* 
Logo na Entrada temos um trans¬ 
formador de força, cujo primário 
aceita, sob o conveniente ehavea- 
roento, tensões de rede de 110 ou 
22GV* Esse primário é protegido 
por fusível (500mA) e o próprio 
fusível é monitorado pelo simples 
arranjo/série formado pelo LED 
VM “REDE”, diodo 1N4Ü04 e re- 
sistor de 22K x 2W (enquanto o 
fusível permanecer íntegro, o LED 
fica apagado - “queimando-se” o 
tal fusível, o LED acende, indican¬ 
do o fato.**)* Como o regime de 
carga proporcionado à bateria 
acessória é relativamente lento 
(corrente em tomo de IA..,), não 
existe a necessidade de se usar um 
“baita” trafo: uma unidade com se¬ 
cundário para 2 ou 3 ampéres, dará 
conta do trabalho.** 

O secundário do trafo apre¬ 
senta 15-0-15 voits, sob acorrente 
de 2 ou 3A* Um par de diodos “pe¬ 
sados” (IN5406) retifica a C,A*, 
transformando-a em C,C* pulsátil* 
Uma pequena parte dessa C.C. é 
“desviada” (via diodo 1N4004) pa¬ 
ra acionar o LED indicador de 
“CARGA” (LED YD), via resis- 
tor/limitador de 680R, Um capaci- 
tor eletrolftico “modesta” (47u) 


suaviza essa C*C* pulsada, “alisan¬ 
do-a” de forma suficiente para a 
energização de dois relês comuns, 
com bobina para 12V e contatos de 
Saída para 10A (G1RC2 ou equiva¬ 
lentes***)* Como, porém, a tensão 
real presente nesse ramo do circuito 
é mais alta do que a requerida pelos 
relês, o conjunto formado por outro 
diodo 1N4Ü04, resistor de 33R x 
5W e diodo zener para 12 V x 1W, 
dimensiona e regula a energia des¬ 
tinada aos relês RL1 e RL2. No¬ 
tem, portanto, que enquanto houver 
tensão nas redes C*A. local, RL1 e 
RL2 permanecerão energizados. 
Nessa circunstância, a bateria ex- 
tema, conetada aos pontos +B e 
-B, recebe via contatos “C” e 
“NA’ de RL1, uma carga constan¬ 
te, pré-dimensionada peio conjun¬ 
to/paralelo de resistores de 100R x 
10W (são 6 resistores), que, na prá¬ 
tica, funcionam como um único 
componente “medindo” 16,66 
ohms e capaz de dissipar até 60W*** 
A razão de serem usados os 6 resis¬ 
tores, e não apenas um de 16 ohms 
x ÓOW é que tais parâmetros, numa 
única peça, além de concentrarem 
desfavoravelmente o calor natural¬ 
mente dissipado em operação, re¬ 
dundariam num componente do ta¬ 
manho de uma bananal 

Então, cm situação normal (e- 
nergia CA. presente.,.) a bateria 
acessória recebe, constantemente, 
uma carga lenta sob corrente apro- 
xjjnada de IA, suficiente para 
mantê-la “tinindo”, porém insufi¬ 
ciente para danificá-la por sobre¬ 
carga, em qualquer circunstância*** 
Além disso, pela própria presença 
dos diodos retificadores “pesados”, 
assim que a bateria acessória atinge 
uma tensão nominal de pouco mais 
de 14V (que é o real limite superior 
de cargas, para as baterias de 
chumbo/ácído.**), as junções PN 
daqueles diodos são bloqueadas por 
polarização inversa, ocasionando 
uma automática limitação protetora 
à carga! O sistema, embora sim¬ 
ples, fimckma a contento.,. 

Agora, ocorrendo uma “para¬ 
da” na C.A. local, os dois relês se 
desarmam imediatamente, fazendo 
com que o contato “C” de RL1 
“encoste” no seu contato “NF” e, 
simultaneamente, com que o conta¬ 
to “C” de RL2 também “encoste” 
no respectivo contato “NF”, Isso 


promove, numa fração de segundo, 
o desligamento da bateria acessória 
do ramo circuitai encarregado da 
“carga” (já explicado..*) e o seu 
automático “ligamento” aos Ra¬ 
mais 1 e 2 de Saída Operacional ! O 
LED VD-“CARGÀ”, obviamente, 
apaga, enquanto que o LED-VM 
“EMERGENCIA”, instantanea¬ 
mente acende, protegido pelo seu 
resistor de 680R. As cargas (ílumi- 
nadores) de emergência são acio¬ 
nadas via Ramais 1 e 2, enquanto 
que os LEDs monitores dos dois 
Ramais (LED VM-R1 e LED 
VM-R2) permanecem apagados**. 
Se ocorrer um “curto” ou sobre¬ 
carga em algum dos Ramais, que 
ocasione o rompimento do respec¬ 
tivo fusível, o correspondente LED 
(protegido pelo resistor de 47QR) 
imediatamente acenderá, delatando 
o fato.** 

Observem ainda que, na linha 
“mestra” de energização de 
emergência do Ramal 2 temos, 
além da inserção do LED VM mo- 
nitor de “EMERGÊNCIA”, a apli- 
cação de um pequeno e eficaz cir¬ 
cuito de monitoração da tensão pre¬ 
sente na bateria acessória* Este ar¬ 
ranjo formado pelos dois transísto¬ 
res BC548, diodo zener de 9V1, 
resistores de 4K7, 1K, 5K6 e 470R 
(mais o LED AM indicador final de 
“BATERIA BAIXA”**,) mantém o 
LED AM apagado, enquanto a ba¬ 
teria se apresentar (na energização 
de “EMERGÊNCIA” com tensão 
igual ou superior a 10V, aproxima¬ 
damente,,, Com a natural descarga 
da dita bateria, contudo, assim que 
a sua tensão real cair abaixo de tal 
valor/limite, o LED AM rcende, 
indicando o fato e permitindo que 
um eventual operador do sistema 
“paralele” outra bateria (esta pre¬ 
viamente carregada, é claro*,,) e re¬ 
tire a bateria acessória original, 
num procedimento que mantém, 
inintemiptamente, os dois Ramais 
de Saída sob constante energi¬ 
zação.,. 

Pelas próprias características 
inerentes às baterias automotivas 
comuns, a corrente limite nos dois 
Ramais Operacionais situa-se em 
tomo de 10A (valor para o qual os 
fusíveis de proteção estão dimen¬ 
sionados..*), totalizando, sob ope¬ 
ração plena, 20A, regime que uma 
bateria “aguenta” por cerca de 1 
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Fig. 2 
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LISTA DE PEÇAS 


• 2 - Transístores BC548 ou 

equivalentes 

• 1 - Diodo zener para 12V x 

1W 

• 1 - Diodo zener para 9V1 x 

0,5W 

• 2 - Diodos 1N5406 ou equiva¬ 

lentes (mínimo 50V x 5A) 

• 3 - Diodos 1N4004 oü equiva¬ 

lentes 

• 4 - LEDs vermelhos, redon¬ 

dos, 5 mm 

• 1 - LED verde, redondo, 5 mm 

• 1 - LED amarelo, redondo, 5 

mm 

• 2 - Relês com bobina para 12 

VCC e contatos para IOA 
(1 reversível) tipo G1RC2 
(“Metal tex”) ou equivalen¬ 
tes 

• 1 - Transformador de força 

com primário para 
(M10-220V e secundário 
para 15-0-15V x 2 ou 3A 

• 1 - Resistor 33R x 5W (A- 

TEMÇÃO à dissipação) 

• 6 - Resistores 100R x 10W 

(ATENÇÃO à dissipação) 

• 3 - Resistores 470R x i/4W 

• 2 - Resistores 680R x 1/4W 

• 1 - Resistor 1K x 1/4W 

• 1- Resistor 4K7 x 1/4W 

• 1 - Resistor 5K6 x 1/4W 

• 1 - Resistor 22K x 2W (A- 

TENÇÃO à dissipação) 

• I - Capacitor (eletrolftico) 47u 

x 25V 

• i - Chave de tensão 

<“1 10-220”) H-H standart 

• I - Chave “pesada” (alavanca 

ou “bolota”) de 2 polos x 
2 posições, para um míni¬ 


mo de 20A x 250V 

• 3 - Suportes de fusível, tipo 

“de painel” 

• 1 - Fusível de 500mA 

• 2 - Fusíveis de 10A 

• 1 - “Rabicho” para “serviço 

pesado” (20A x 250V) - 
fio grosso. 

• 2 - Pares de segmentos de co- 

netores parafusáveis, tipo 
“Sindal” grande (serviço 
“pesado”) 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 

específica para a montagem 
(16,5 x 11,2 cm.) 

• - 2 metros de cabo isolado 

“pesado” (n« AWG 10 - 
2,5 mm) 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa metálica reforçada 

para abrigar o conjunto 
(melhor se for dotada de 
alça..,), com medidas com¬ 
patíveis (em tomo de 20 x 
20 x 20 cm., dependendo 
muito do real tamanho do 
transformador uti lizado). 
Eventualmente o montador 
poderá adotar um Container 
bem maior, capaz de abri¬ 
gar também a própria bate¬ 
ria acessória. 

• 6 - Soquetes (Ilhóses) para os 

LEDs monitores/pilotos 

• 4 - Pés de borracha para o 

Container 

• - Caracteres adesivos, de¬ 

calcáveis ou transferíveis, 
para marcação externa de 
controles, pilos e acessos. 


hora. 

A total monitoração de todos 
os blocos e funções do circuito, 
através dos convenientes LEDs pi¬ 
lotos, permitirá ao eventual opera¬ 
dor acompanhar com precisão 
qualquer problema que surja, com 
tempo de corrigir ou remediar a si¬ 
tuação. O duplo dimensionamento 
da saída de energia de emergência, 
além de permitir o uso de relês me¬ 
nores e mais baratos (um relê com 
parâmetros originais de 20A é um 
verdadeiro “trambolho”, de preço 
assustador...), proporciona a segu¬ 
rança extra de, no caso de “quei¬ 
ma” do fusível de um dos Ramais, 
o “outro” continua o seu trabalho, 
sem problemas, fator que, em di¬ 
versas aplicações será altamente 
favorável. 


OS COMPONENTES 

Todo o projeto do NBP(IE) 
foi cuidadosamente estudado pa¬ 
ra não incluir componentes “diff- 
cies” ou caros demais. Assim, pra¬ 
ticamente todas as peças necessá¬ 
rias podem ser facilmente obtidas 
na maioria dos bons varejistas. O 
Leitor/Hobbysta/Profissional deve 
observar que os transístores, diodos 
(inclusive os zeneis.,.) e mesmo os 
relês, admitem certas equivalências 
(respeitados seus parâmetros elétri¬ 
cos e suas disposições de pína- 
gem,„), Especi ficamente quanto ao 
transformador, recomendamos que 
o componente não seja muito “ffa- 
coíe” (2 ou 3A, no mínimo,,,). 
Quem preferir uma carga mais “rá¬ 
pida” no NBP{IE) poderá, inclusi¬ 
ve, usar trafo ainda mais “potente” 
(paia 5A ou mais), o que, porém, 
exigirá a modificação dos valores 
da “bateria” de resistores de alta 
dissipação (detalhes mais adian¬ 
te...) 

O importante mesmo é carac¬ 
terizar-se muito bem, de início, os 
terminais e identificações (polari¬ 
dades, cõdigos, etc.) dos principais 
componentes, se for preciso, com o 
auxílio do TABELÃO (está sempre 
“lá”, nas primeiras páginas da Re¬ 
vista.,,), Notar que são vários os 
componentes polarizados, que não 
podem sob hipótese alguma serem 
ligados “invertidos” ao circuito,,,! 

Um “truque” que sempre re¬ 
comendamos aos Leitores/Hobbys- 


tas (e que pode prevenir frustações 
e até prejuízos,,,) é primeiro fazer 
um levantamento, nas Lojas locais, 
quanto à disponibilidade e preço de 
todas as peças, para só então (de¬ 
pois de obtida a certeza de que tu¬ 
do é disponível e o custo total é 
“suportável”.,.) fazer as reais aqui¬ 
sições. 


A MONTAGEM 

Não é preciso aqui explicar 
que o NBP(IE) não é uma monta¬ 
gem específica para iniciantes ab¬ 
solutos, ou mesmo para amadores 


sem muita prática,,. É, sim, um pro¬ 
jeto dirigido para o Hobbysta avan¬ 
çado, ou para o Técnico, instalador 
profissional. Assim, não “mastiga¬ 
remos” muito (como seria o costu¬ 
meiro...) as presentes Instruções, 
indo diretamente aos pontos,,, 

O primeiro passo é a confeção 
da placa de Circuito Impresso es¬ 
pecífica, cujo lay out está na fig, 2 
(tamanho natural, basta copiar dire¬ 
tamente,,,). Aquelas “baita” pistas 
cobreadas que ocorrem em alguns 
caminhos do circuito destinam-se à 
passagem das correntes “bravas”, 
necessárias à carga da bateria e à 
sua descarga através dos dois Ra- 
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mais de Saída do NRP(IE), lá os 
setores do circuito que trabalham 
normalmente sob corrente fraca ou 
moderada, usam pistas em larguras 
convencionais (estreitas). Na con¬ 
fecção da placa, observar que em 
todas as ilhas mais avantajadas, a 
furaçâo central deverá ser feita em 
diâmetro compatível com fios ou 
terminais naturalmente mais gros¬ 
sos (2 ou 2,5 mm de diâmetro). 
Uma fonm, contudo, de não se efe¬ 
tuar furos muito “taludos 11 no Im¬ 
presso, é simplesmente usar, nas 
conexões “pesadas 1 ", terminais tipo 
“espadinha 11 , estes ligados e sol¬ 
dados à placa e recebendo, no seu 
ilhós superior (na parte mais larga 
da “espada 11 ) as conexões soldadas 
dos fios de groSso calibre..* 

Na fíg, 3 temos o “chapea¬ 
do 11 , ou seja: a placa vista pelo seu 
lado não cobreado, com todas as 
principais peças colocadas, identi¬ 
ficadas (quanto a valores, códigos, 
polaridades, etc.)* Observar princi¬ 
palmente o posicionamento dos 
componentes polarizados (transísto¬ 


res, d iodos e capacitor eletrolftico). 
Atenção também aos valores dos 
resistores, em função das posições 
que ocupam na placa* Aquela “es- 
cadinha’ formada pelos resistores 
de alta dissipação (6 x 100R x 
10W) deve ser posicionada de mo¬ 
do que o “corpo 11 dos resistores 
não Fique repousando diretamente 
sobre a superfície da piaca, sendo 
conveniente um afastamento míni¬ 
mo de aproximadamente 0,5 cm., 
de modo que o calor naturalmente 
emanado desses componentes tenha 
como fluir e dissipar-se. Observar, 
ainda na fig* 3, a codificação ado¬ 
tada para demarcar asf ilhas perifé¬ 
ricas (em tomo das bordas da pla¬ 
ca), destinadas às conexões exter¬ 
nas* 

Lembramos que todos os con¬ 
selhos e “dicas 11 mostradas nas 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS (junto ao TA- 
BELAO,.,) devem ser seguidos 
com precisão, garantindo êxito na 
montagem. 

A fig. 4 mostra com detalhes 


as tais conexões externas, nas quais 
o Leitor deverá dedicar especial 
atenção às identificações (e cores) 
dos LEDs e seus terminais, polari¬ 
dades dos diversos acessos, co¬ 
nexões do transformador e das cha¬ 
ves, pontos de ligação dos suportes 
de fusíveis, etc. Observar que mui¬ 
tas das conexões estão claramente 
indicadas com fios “taludos 11 , já 
que por elas circulará substancial 
corrente, não podendo então serem 
feitas com simples “cabinhos 11 . 

Notar, ainda na fig. 4, que 
embora todos os LEDs pilotos/mo- 
nitores estejam (por razões de sim¬ 
plificação do desenho e clareza do 
entendimento...) ligados diretamen¬ 
te à placa, na verdade, na monta- 
gem/instalação definitiva esses in¬ 
dicadores poderão ser ligados à 
placa “remotamente 11 , via pares de 
fios finos, que facilitarão a insta¬ 
lação dos ditos LEDs nos painéis 
do eventual Container utilizado para 
abrigar o circuito. Quanto às de¬ 
mais fiações, lembramos que os 
comprimentos devem setqpte si- 
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MONTAGEM 153 - NO BREAK PROFISSIONAL (P/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA) 


tu ar-se no suficiente (nem tão lon¬ 
gos que possam “embananar” a 
própria instalação, nem tão curtos 
que venham a dificultar a acomo¬ 
dação do circuito na caixa escolhi* 
da...). 


A CAIXA-O USO 

Um dispositivo como o NBP 
OE), pelas próprias condições 
de utilização, requer uma proteção 
(caixa) razoavelmente forte. Assim, 
sugerimos ao Leitor/Hobbysta que 
procure utilizar um Container metá¬ 
lico, guiando-se pelas indicações 
dadas na fig. 5, na qual temo^ deta¬ 
lhes tanto da parte frontal da caixa, 
quanto da sua traseira... Ê certo 
que a colocação exata de cada con¬ 
trole, indicador ou acesso, pode va¬ 
riar com relação às sugestões da fi¬ 
gura, porém o arranjo mostrado nos 
parece o mais lógico, elegante e 
prático... Notem ainda que (con¬ 
forme mencionado no item OP- 
CIONAIS/DIVERS OS da LISTA 
DE PEÇAS...) é possível também 
dimensionar um Container que pos¬ 
sa abrigar, além do circuito em sf, a 
bateria acessória, num comparti¬ 
mento traseiro ou lateral de fácil 
acesso... Entretanto, na configu¬ 
ração mais simples e direta, tal ba¬ 
teria ficará mesmo fora da caixa, 
ligada ao NBP(IE) via par de cabos 
polarizados e “taludos*, aos termi¬ 
nais “+B e -R/I2V”. 

Para quem é “do ramo’\ a uti¬ 
lização do NBP(IE) não apresen¬ 
tará “segredos” ou dificuldades. 
Entretanto, para esclarecimento dos 
que não têm muita prática no as¬ 
sunto, as figuras 6 e 7 dão alguns 
detalhes e sugestões válidas,.. No 
primeiro caso (utilização estrita- 
mente para ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA) cada Ramal de 
Saída do NTBP(IE) poderá energizar 
até 5 lâmpadas incandescentes 
(12V) com potência de 15 a 20W 
cada. Notar que podem, então, tota- 
lizar-se 10 lâmpadas, quantidade 
normaimente suficiente para ilumi¬ 
nar emergencialmente diversos 
pontos ou locais estratégicos. Se 
as lâmpadas forem do tipo haióge- 
no, com refletores apropriados, a 
intensidade da iluminação obtida 
poderá ser facilmente “concentra- 
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da'" sobre determinado ponto * onde 
eventualmente se necessite de mui¬ 
ta luz, permanentemente. 

Quem preferir usar, na ilumi¬ 
nação de emergência, lâmpadas 
fluorescentes, poderá recorrer a 
conversores específicos (fig, 7) que 
permitirão acionar até 3 lâmpadas 
de 20W máximos cada, em cada um 
dos dois Ramais (pode ser experi¬ 
mentado o CONVERSOR mostrado 
em APE n- 20, sob o “nome” de 
C-l 2! 110-220,.,), 

Na verdade, desde que os 
parâmetros e limites do NBP{tE) 
não sejam ultrapassados, muitas ou¬ 
tras aplicações emergenciais práti¬ 
cas poderão ser inplementadas, in¬ 
clusive - por exemplo - na manu¬ 
tenção da energização de dispositi¬ 
vos ou circuitos eletro/eletrõnicos 
diversos, que em seu “âmago” tra¬ 
balhem sob 12 VCC (embora, gra¬ 
ças às suas eventuais fontes inter¬ 
nas, “puxem” normalmente energia 
de uma tomada de C.A., 110 ou 
220V,,,), E o caso de alarmes, sis¬ 
temas de computação, dispositivos 
de segurança, controle ou sinali¬ 
zação importantes, etc, 

O Leitor/Hobbysta/Profissio- 
nal encontrará, com facilidade, 
muitos “caminhos” aplicativos para 
o NBP(IE), além das utilizações 
mais óbvias e diretas, em simples 
iluminação emergencial... Em al¬ 
guns casos específicos pode verifi- 
car-se necessária a interveniência 
de módulos “zenados” de con¬ 
versão, de modo a “trazer” os 12 
VCC para - por exemplo - 9 VCC 
ou 5 VCC, dependendo das neces¬ 
sidades reais do equipamento/cir¬ 
cuito cuja energização se pretenda 
garantir contra os eventuais blactc 
outs... É só por a imaginação e a 
criatividade para funcionar, que 
Vocês acharão “mil” adaptações 
possíveis! 


Uma vez ocorrida uma “e- 
mergência”, com a utilização real 
da energia fornecida pela bateria 
acessória do NBP(IE), cessada a si¬ 
tuação anômala, o módulo automa¬ 
ticamente désliga seus Ramais de 
Saída, e passa a novamente carre¬ 
gar a dita bateria... Como o regime 
de carga é um tanto lento (mesmo 
porque com isso se garante uma 


boa vida dtil à bateria...), se a des¬ 
carga foi muito pronunciada, pode 
levar um tempo considerável, para 
que tudo reassuma a condição ideal 
de “plantão”.,. Entretanto, consi¬ 
derando que “emergências” são es¬ 
tatisticamente raras (senão não se¬ 
riam “emergências”,,.), sempre ha¬ 
verá tempo suficiente, entie duas 
solicitações reais ao NBP(IE) para 
que a carga da bateria se recompo¬ 
nha convenientemente,.. 

Contudo, quem quiser um re¬ 
gime mais rápido de “recarga” da 
bateria acessória, poderá adotar as 
seguintes modificações simples: 

- Substituir o'transformador de for¬ 
ça originalmente relacionado na 
LISTA DE PEÇAS, por um com 
secundário de 15-0-15 V x 5 ou 6 
ampéres. 

- Trocar os 6 resistores “pesados” 
originais, por outros, com valor 
de 47R cada, para 10W, 

Com tais providências, sem 
outras modificações, dobra-se o re¬ 
gime de corrente no período de 
“carga” da bateria, resultando num 
tempo de “recomposição” equiva¬ 
lente aproximadamente à metade 
daquele necessário com os compo¬ 
nentes originalmente dimensiona¬ 
dos. A emanação de calor pelo con¬ 
junto de resistores, será, contudo, 
também incrementada, devendo tal 
fator ser levado em consideração, 
providenciando-se boa ventilação 
para a placa, além de um conve¬ 
niente distanciamento dos próprios 
resistores com relação ao Impresso. 
Paga-se um preço por essa “acele¬ 
ração” no regime de carga: a vida 
dtil da bateria pode (se esta não for 
de ótima qualidade,..) ser encurta¬ 
da... 

Pâra finalizar, embora em to¬ 
dos os itens explicativos tenhamos 
mencionado sempre o uso de bate¬ 
rias automotivas comuns (chumbo- 
ácido), nada impede que, em utili¬ 
zações mais sofisticadas ou que 
exijam um nível superior de con¬ 
fiabilidade e durabilidade, sejam 
aplicadas baterias especiais, “sela¬ 
das” de alto rendimento (bem mais 
caras, entretanto, do que as con¬ 
vencionais), guardados os demais 
parâmetros e limites inerentes ao 
circuito. 
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(INFRA-VERMELHO) 


COMPLETO SISTEMA OPTO-ELETRÔNICO PARA BARREIRA DE SE¬ 
GURANÇA EM INFRA-VERMELHO, USANDO MÓDULOS ESPECÍFI¬ 
COS DE ALTO RENDIMENTO, NA EMISSÃO E RECEPÇÃO DO FEIXE 
(O ALCANCE OU EXTENSÃO DA BARREIRA PODEM CHEGAR A 50 
METROS!) E UM CIRCUITO ELETRÓNICO TAMBÉM ESPECIALMENTE 
PROJETADO QUE INCLUI PODEROSA SIRENE TEMPORIZADORA (4 
MINUTOS - TEMPO MODIFICÁVEL...), ALIMENTAÇÃO PELA C.A. LO¬ 
CAL OU BATERIA DE 12V (CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO PELO 
CIRCUITO, NO CASO DE BLACK OIÍT...) E CARREGADOR INTERNO 
AUTOMÁTICO, PARA A BATERIA ACESSÓRIA! VERDADEIRA “CEN¬ 
TRAL INTELIGENTE", PARA A ENERGIZAÇÃO, MONITORAMENTO E 
DISPARO DE ALARME SONORO EM ACOPLAMENTO A QUANTAS 
BARREIRAS FOREM NECESSÁRIAS! 


A PE já incursionoii várias vê- 
zes pelos domínios do Infra-Verme¬ 
lho, notadamente nas suas apli¬ 
cações de segurança e controle (o 
Leitor assíduo, que tem toda a co¬ 
leção da Revista, pode consultar 
seus exemplares e verificar quanta 
coisa já foi mostrada, na área,,,). 
Os d i s positi vos opto-e letrôn ico s 
que trabalham com radiação no es¬ 
pectro não visível (infra-vermelho) 
são - verdadeíramente - de apli¬ 
cação prática muito fácil, pelo me¬ 
nos no que diz respeito à parte pu¬ 
ramente eletrônica dos sistemas, já 
que LEDs (emissores) Infra-Verme¬ 
lhos e foto-transístores ou foto-dío¬ 
dos (receptores) também específi¬ 
cos, são comuns, pequenos, não 
muito caros e de fácil implemen¬ 
tação circuitai,,. 

Permanece, porém, um pe¬ 
queno “galho* 1 : a parte ótica! Na 
tentativa válida de otimizar ou 
aperfeiçoar os sistemas, por tal ân¬ 
gulo, o Hobbysta frequentemente 


se depara com obstáculos de difícil 
transposição: lentes, refletores, fil¬ 
tros especiais, etc., não são muito 
fáceis de obter e - quando encon¬ 
trados - costumam ser comerciali¬ 
zados por preços relativamente 
“salgados 11 ,,, A partir desses pro¬ 
blemas, o Hobbys ta/Construtor 
acaba por conformar-se com alcan¬ 
ces ou sensibilidades mais restritos 
(normalmente limitados a uma de¬ 
zena de metros, sob circunstâncias 
favoráveis.,,), improvisando s is te¬ 
mas óticos rudimentares e que, ob¬ 
viamente, não permitem extrair dos 
componentes opto-eletrônicos in¬ 
fra-vermelhos o máximo das suas 
potencialidades, 

Feliz mente, fabricantes na¬ 
cionais, empreendedores, já come¬ 
çaram a trabalhar mais intensamen¬ 
te na área, e agora o Hobbysta po¬ 
de encontrar, já com certa facilida¬ 
de, módulos opto-eletrônicos es¬ 
pecíficos, cuja qualidade e desem¬ 
penho pouco ou nada fica devendo 


a dispositivos importados equiva¬ 
lentes e que (a partir de um óbvio 
custo adicional, porém não exage¬ 
rado, pela valia.,,) permitem a im¬ 
plementação de sistemas de segu¬ 
rança bastante avançados, sensíveis 
e eficientes! 

Foi justamente valendo-se de 
dois módulos desse tipo, produzi¬ 
dos no Brasil pela “Decibel”, sob a 
codificação “D-I5”, código de 
modelo “IRD-50”, que a Equipe de 
Laboratório de APE produziu um 
completo sistema de barreira de se¬ 
gurança opto-eletrôniea, que inclui 
praticamente tudo o que se verifi¬ 
cará necessário numa instalação de 
segurança desse gênero! A SUPER 
BARREIRA DE SEGURANÇA - 
INFRA-VERMELHO (SUBAR, 
para simplificar,,.) constitui, em 
essência, numa central eletrônica 
“inteligente” e “provedora”, pro¬ 
porcionando todo o hardware para: 

- Energizar diretamente quantos 
módulos emissores de barreira se¬ 
jam necessários, fazendo o mesmo 
com os módulos receptores. 

- Detetar o chaveamento efetuado 
pelos módulos receptores, quando 
de um eventual “rompimento* 1 da 
respectiva barreira, interpretar o 
fato e disparar, imediatamente, 
uma poderosa sirene em manifes¬ 
tação intermitente e temporizada 
(cerca de 800 Hz, modulados a 
2,5 Hz, durante aproximadamente 
4 minutos - todos esses ritmos e 
tempos facilmente modificáveis 
pelo montador, se desejado). 
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- “Puxar” a alimentação geral para 
o sistema diretamente da C.A. lo¬ 
cal (110 ou 220V) e automatizar a 
entrada no sistema de uma bateria 
(T2V) de oo bteak (para que nun¬ 
ca haja lapsos na segurança, 
mesmo na ocorrência de eventuais 
biack outs,..). 

- Manter sob carga constante a ba¬ 
teria de no break, de modo que 
ela esteja sempre em prontas con¬ 
dições de “assumir” a energi- 
zação automática do sistema, nos 
ditos eventuais biack outs. 

Enfim, tudo pensado, projeta¬ 
do e dimensionado para, com um 
único SUB AR, mais quantos pares 
de módulos opto-eletrônicos infra¬ 
vermelhos (emissor/receptor) se 
queira, obter um sistema completo, 
seguro, eficiente, sensível e bastan¬ 
te confiável, capaz de monitorar in¬ 
trusões em grandes áreas ou ex¬ 
tensões! 

Embora direcionado mais para 
os Leitores já “profissionalizados”, 
que trabalham como técnicos e/ou 
instaladores, devido à inerente sim¬ 
plicidade geral da SUBAR, o ar¬ 
ranjo não oferecerá dificuldades 
mesmo a Hobbystas e iniciantes, 
desde que se proponham a “ler” 
(de verdade*,,) todas as Instruções 
aqui contidas, observar atentamente 
os e fieuras e cumprir, 

rigorosamente, com todas as reco¬ 
mendações (sempre “mastígadi- 
nhas”, como é norma em APE„.) 
dadas no presente artigo* 


CARACTERÍSTICAS 

- Módulo central de comando, 
energização e sensoreamento ele¬ 
trônico para implementação de 
sistemas de barreiras em infra¬ 
vermelhos de segurança contra 
penetrações e intrusões, 

- Sensoreamento: por pares de mó¬ 
dulos opto-eletrônicos específicos 
(emissor/receptor) que já incluem, 
lacrados em seus containers, as 
lentes, refletores, filtros, etc*, 
otimizando o alcance e sensibili¬ 
dade do sistema. 

- Quantidade de sensores/barreiras: 
sem nenhum problema, a SUBAR 
poderá trabalhar com grande 
quantidade de barreiras (até 10, 


ou mesmo mais!), simultaneamen¬ 
te monitoradas. 

- Alimentação: pela C.A. local (110 
ou 220V) e por bateria acessória 
de no break (de auto ou moto, 
12V, comum...)* 

- No bieak/carregador: a alimen¬ 
tação de todo o sistema (circuito e 
barreiras) é automaticamente cha- 
veada para a bateria acessória, em 
caso de biack out (queda ou inter¬ 
rupção da energia na rede C.A. 
local). Um sistema interno de car¬ 
ga constante, mantém a bateria 
acessória sempre em prontidão 
para tal eventualidade, 

- Link de Entrada para as barreiras 
- tipo Normalmente Fechado, 
compatível, portanto com outros 
eventuais sistemas, ativos ou pas¬ 
sivos, de sensoreamento remoto 
(conjuntos Reed/Imã, por exem¬ 
plo...). 

- linha de Alimentação para as 
barreiras - dentro das especifi¬ 
cações “standartizadas” para 
equipamentos de alarme e segu¬ 
rança, em 12 VCC, sob corrente 
disponível de até IA (sem prejuí¬ 
zo da demanda interna da própria 
SUBAR...). 

- Sirene interna: 10W (pico), em 
800 Hz, modulado (intermitente) 
sob 2,5 Hz, A SUBAR apresenta 
safda direta para alto-falante ou 
projetor de som (4 a 8 ohms - 
IQW), 

- Temporização do disparo da sire¬ 
ne intema: cerca de 4 minutos, 
com retomo automático ao 
“plantão” (stand by), Tempos, 
frequências e modulações são fa¬ 
cilmente alteráveis, pela modifi¬ 
cação simples dos valores de al¬ 
guns componentes - VER TEX¬ 
TO* 

- Sistema de reset automático no 
“ligamento”: previne o disparo 
“falso” no instante em que se liga 
o sistema, através da sua chave 
geral. 

- Proteção contra transientes ou 
disparos acidentais: muito boa, 
por rede intema de filtragem e 
eliminação de interferências. 

- Alcance das barreiras: segundo 
parâmetros do fabricante dos mó¬ 
dulos específicos de emissão/re¬ 
cepção, sob condições ideais o al¬ 
cance pode chegar a 50 metros* 
Em situações “médias” de utili¬ 
zação, pode ser esperado um 


range de 15 a 20 metros. 

• •••i 

O CIRCUITO 

O diagrama esquemático do 
módulo central da SUBAR, está na 
fig. 1, e não tem nadinha de com¬ 
plicado*,. Praticamente toda a parte 
lógica e ativa do circuito é execu¬ 
tada por um par de Integrados 
4001, da conhecida (e barata,,,) 
família digital C.MOS, mais dois 
transístores também de uso corren¬ 
te. 

Inicialmente, um gale do pri¬ 
meiro 4001 (pinos 1-2-3) atua co¬ 
mo sensível chave eletrônica, tendo 
sua entrada (pinos 1-2) normalmen- 
te polarizada em nível digital “al¬ 
to”, desde que os terminais do link 
de sensoreamento (C-NF) estejam 
eletricamente “curto-circuitados” 
(essa é a condição normal, ou de 
stand by da barreira ou barreiras 
acopladas...), via resistor de pro¬ 
teção de 10K, mais o de 1K (que 
pré-dimensiona a ímpedâncía natu¬ 
ral do link, aumentando-a artifi¬ 
cialmente para evitar interferên¬ 
cias,.,). Nessa condição, a safda do 
gate (pino 3) permanece baixa. 
Ocorrendo, porém, uma “ruptura” 
no link de sensores, a entrada do 
dito gate, agora polarizada à “ter¬ 
ra” peio resistor de 1M, assume es¬ 
tado “baixo”, colocando sua safda 
em “alto” (devido à função simples 
inversora executada pelo gate...). 

Esse estado “alto" é, em se¬ 
guida, obrigado a atravessar um 
“filtro” em 4 *T”, formado pelos re- 
sistores de 1Q0K e 10K, mais o ca- 
pacitor de IOOn, cuja constante de 
tempo proibe o trânsito de fenóme¬ 
nos com duração menor do que 
aproximadamente 1/10 de segundo, 
constituindo assim uma segunda e 
muito importante rede de proteção 
contra transientes e interferências. 
Satisfeita a temporização da rede 
anti-transiente, o estado “alto” é 
então aplicado à entrada de “gati¬ 
lho” de um MONOESTÁVEL for¬ 
mando pelos dois gaies seguintes 
do mesmo 4001 (pinos 11-12-13 e 
8-9-10), cujo período é pré-deter¬ 
minado pelo capacitor de 220u e 
resistor da 1M5 (aproximadamente 
3 segundo por microfarad, resul¬ 
tando em cerca de 4 minutos,,.). 
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mesmo MONOESTÁVEL (pino 8) 
é também acoplada (via resistor de 
10K) a uma outra mini-rede de 
temporização, destinada a resetar 
automaticamente o conjunto, no 
momento em que a SUB AR é liga¬ 
da,*, Esse resetamento mantém o 
MONOESTÁVEL “amarrado” por 
cerca de meio segundo, dando tem¬ 
po para que tudo se estabilize no 
circuito e também nos módulos op- 
to-eletrônicos acoplados, evitando 
um disparo “falso” no “ligamento” 
(coisa muito comum em sistemas de 
alarme). 

Durante todo o período do 
MONOESTÁVEL, sua saída (pino 
10) situa-se digitalmente “alta”, 
sendo tai estado invertido pelo úl¬ 
timo gale do Integrado (pinos 
4-5-6), manifestando, assim, duran¬ 
te a temporização de aproximada¬ 
mente 4 minutos, nível “baixo” no 
pino 4 desse primeiro 4001, 

Aí entra em função o segundo 
Integrado 4001, cujos dois gates 
delimitados pelos pinos 1-2-3 e 
4-5-6 formam um ASTÁVEL (osci- 
lador) lento (frequência em tomo 
de 2,5 Hz) e que apenas inicia seu 
trabalho quando o “gatilho” (pino 
1) recebe nfvel digital “baixo” (an¬ 
tes disso o ASTÁVEL fica “quieti- 
nho”..,). Em espera, a saída desse 
ASTÁVEL (pino 4) mantém-se 
“alta”, mas com o disparo da osci¬ 
lação, passa a altemar-se entre “al¬ 
to” e “baixo” à razão aproximada 
de 2,5 vezes por segundo, ditada 


gales desse 4001 (pinos 8-9-10 e 
11-12-13) formam outro ASTÁ¬ 
VEL, este destinado a trabalhar em 
frequência bem mais elevada (cerca 
de 800 Hz) determinada pelo resis- 
tor de 470K e capacitar de 2n2, 
Como esse segundo ASTÁVEL 
apenas é ativado quando seu “gati¬ 
lho” (pino 8) é “abaixado", decor¬ 
re que, na saída (pino 11) apresen- 
tam-se “trens” de pulsos a 800 Hz, 
intervalados a cerca de 2,5 Hz. 

Essa manifestação intermiten¬ 
te, na faixa central de áudio, enca¬ 
minhada pelo resistor de 10K, exci¬ 
ta um poderoso conjunto amplifica¬ 
dor em acoplamento direto, forma¬ 
do pelos transístores BC558 e 
TIP31 (o resistor de 1Q0R limita 
um pouco a corrente de base do 
transístor de potência, pois não 
queremos que o coitado “frite”.,.), 
que - por sua vez, energiza direta- 
mente um alto-falante (impedância 
entre 4 e 8 ohms, potência de 10W) 
dotado de um díodo de proteção 
(ao transístor) em anti-paralelo. 

Assim, ocorrido o disparo do 
sistema, por cerca de 4 minutos o 
alto-falante “berrará” um intenso 
“DÁ*„DÁ..,DÁ„.” capaz de cha¬ 
mar a atenção mesmo dos mais sur- 
dinhos circunstantes. 

Observem ainda que, no intui¬ 
to de preservar ao máximo a “tran¬ 
quilidade” de funcionamento do 
bloco lógico do circuito, a alimen¬ 
tação deste é (com relação aos blo¬ 
cos de potência daSUBAR,.,) con- 


capacitor eietrolftico de 10u e o po- 
liéster de 100n, em paralelo com os 
quais, um LED piloto monitora a 
energização de todo o sistema, pro¬ 
tegido por um resistor de 1K, 

O bloco de alimentação, car¬ 
regamento e uo bieak (na parte in¬ 
ferior do esquema), funciona assim: 
inicialmente o transformador de 
força (de razoável capacidade, no 
mínimo 2 ou 3 ampéres), oferece 
seus 12V de secundário à retifi¬ 
cação pelos dois diodos 1N54Q4, 
compatíveis com as correntes ma¬ 
nejadas. Um capacitor de bom va¬ 
lor (2*20Qu) filtra e armazena a 
energia, promovendo na saída des¬ 
se bloco um C.C* já bem “alizadi- 
nha”, Através de um terceiro diodo 
1N54G4, a alimentação é então en¬ 
viada para o uso do circuito da 
SUBAR e também para a energi¬ 
zação da linha de módulos opto- 
eletronicos específicos (que 
também trabalham sob 12V, con¬ 
forme veremos adiante.*,). 

Ao mesmo tempo, uma parte 
da energia é constantemente “des¬ 
viada”, via resistor de 47R x 10W 
e diodo 1N4001 (a corrente de ma¬ 
nutenção situando-se em tomo de 
250mA.„) para manter sob carga 
constante a bateria acessória (12V, 
de carro ou moto, ou mesmo um ti¬ 
po “selada”, apropriada para sis¬ 
temas de alarme*..). Essa bateria 
acessória de no fcrreak está conetada 
ao circuito via um quarto diodo 
1N5404, de modo que, enquanto 
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houver energia C.A. alimentando o 
sistema, a junção PN de tal diodo 
mantém-se (ainda que levemente,..) 
ínversamente polarizada, bloquean¬ 
do a “saída* * de energia da dita ba¬ 
tería,., Contudo, assim que cesse 
(por uma “queda” ou black out..) 
a alimentação pela C.A., numa 
fração muito pequena de tempo, a 
bateria passa a “vencer” a barreira 
de potencial desse tfltimo 1N5404, 
provendo todo o circuito da SU¬ 
EI AR da necessária energia para 
funcionamento ininterrupto! Quan¬ 
do cessa a “emergência”, voltando 
a C.À., esta também automatica¬ 
mente passa a encarregar-se da ali¬ 
mentação do sistema, e novamente 
a bateria acessória é eletronicamen¬ 
te “desligada”, tomando a receber 
a carga de manutenção oferecida 
pelo “desvio” da fonte... 

Notem que o regime de carga 
da bateria acessória é intencional- 
mente baixo, de modo a promover 
uma reposição segura da sua ener¬ 
gia, beneficiando a própria vida dtil 
da dita bateria, também em função 
da relativa “rudimentaridade” do 
sistema de carga automática. 


OS COMPONENTES 

Apenas os módulos opto-ele- 
trônicos específicos podem, num 
“primeiro pau”, causar um pouqui¬ 
nho de dificuldades na aquisição 
(detalhes à frente..,), porém os de¬ 
mais componentes são todos su- 
per-comuns, alguns até admitindo 
certas equivalências (resguardada 
sua parametragem e limites), como 
é o caso dos transístores e diodos 
(os Integrados não admitem equi¬ 
valências, porém já são “carne de 
vaca”, adquiríveis em qualquer loja 
de componentes,.,), O dnico (e “e- 
temo”,.,) cuidado que o Leitor de¬ 
ve ter é quanto aquela “velha histó¬ 
ria” dos componentes polarizados, 
cujos terminais devem ser previa¬ 
mente identificados para correto 
posicionamento na placa... É o caso 
dos Integrados, transístores, diodos 
e capacitores eletrolfticos, cujos de¬ 
talhes o Leitor encontrará no TA- 
BELÃO (além do que a clareza 
costumeira do “chapeado** da mon¬ 
tagem, evitará erros na colocação 
das peças sobre o Impresso,.,). 

Quanto ao transformador, 


LISTA DE PEÇAS 


• 2 - Circuitos Integrados CMOS 

4001B 

• 1 - Transístor TIP31 

• 1 - Transístor BC558 

• 1 - LED, vermelho, redondo, 5 

mm 

• 4 - Diodos 1N5404 ou equivalen¬ 

tes (mínimo 100V x 3A) 

• 2 - Diodos 1 N4Ü04 ou equivalen¬ 

tes 

• 1 - Diodo IN4001 ou equivalente 

• I - Resistor 47R x HjW (A- 

TENÇÃO à dissipação) 

• 1 - Resistor 100R x 1/4W 

• 2 - Resistores 1K x 1/4W 

• 4 - Resistores 10K x 1/4W 

• 1 - Resistor 100K x 1/4W 

• 2 - Resistores 470K x 1/4W 

• 1 - Resistor 1M x 1 /4W 

• 1 - Resistor I M5 x*l/4W 

• 1 - Resistor 2M2 x 1/4W 

• 1 - Capacítor (poliéster) 2n2 

• 5 - Capacitores (poliéster) 100n 

• 1 - Capacítor (eletrolítico) 10u x 

1ÓV 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 100u x 

25 V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 22Gu x 

16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 2.200u 

x 25V 

• 1 - Transformador de força, com 

primário para 0-110-22QV e 
secundário para 12-0- 12V x 2 
ou 3A 

• 1 - Par de módulos opto-eletrôni- 

cos para barreira em infra¬ 
vermelho, “Decibel’* («mis- 
sor/receptor), modelo “D-15” 
código “1RD-5G” (VER 
TEXTO E FIGURAS, adian¬ 
te), ATENÇÃO: podem, na 
verdade, ser usados quantos 
pares de módulos se queira. A 
citação de “um” par refere-se 
ao sistema básico, para apenas 


uma baneira... 

• 1 - Alto-falante ou projetor de 

som, de boa eficiência e ta¬ 
manho, com impedância de 4 
a 8 ohms, para uma potência 
de 10W. 

• 1 - Interruptor simples (chave 

H-H standart, ou outra) 

• 1 - Chave de “tensão” (110-220, 

c/botão “raso*’), 

• 1 - “Rabicho” (cabo de força 

c/plugue C.A,) completo 

• 1 - Pedaço de barra de conetores 

parafusáveis tipo “Sindal”, 

com 6 segmentos (4 para as 
Saídas da SUB AR e 2 para a 
conexão da bateria acessória) 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 

específica para a montagepi 

(10,2 x 7,0 cm.) 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a monta¬ 

gem, Esse item fica “em aber¬ 
to”, pois a utilização profis¬ 
sional ou definitiva da SU- 
BAR poderá exigir containers 
de diversos formatos e/ou ta¬ 
manhos, dependendo das pe- 
culiariedades da instalação, se 
a bateria acessória “vai den¬ 
tro” ou não, da dita caixa, 
etc. 

• í - Soquete (ilhós) para o LED 

piloto 

m - Fio fino (n 9 22 a 28) isolado 
(cabinho) no comprimento su¬ 
ficiente para a instalação dos 
módulos opto-eletrônicos 
da(s) barrei ra(s) à SUB AR. 

• - Parafusos, porcas, grampos, 

etc,, para fixações gerais no 
sistema, em sua instalação fi¬ 
nal. 



EHISSOB 



C0NTATDS DE 
UTIU&AÇÂD 
IVsoe FEIXE! 


Fig. 2 
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lembrar que o primário é o lado que 
apresenta três fios em cores dife¬ 
rentes, enquanto que no secundário 
os fios extremos são de cones iguais 
(diferindo apenas a cor do fio cen¬ 
tra].**). 

Agora falando dos módulos 
opto-eletrônicos infra-vermelho, 
específicos para a formação da 
“barreira 5 ’**. A fig. 2 mostra as 
aparências, acompanhadas de todos 
os necessários detalhes e identifi¬ 
cações. A esquerda vemos o módu¬ 
lo emissor, no seu formato cilíndri¬ 
co (discreta cor preta...), dotado de 
poderosa lente frontal em acrílico e 
duas “orelhas” de fixação na parte 
traseira, cada uma com um furo pa¬ 
ra facilitar a fixação. A alimentação 
desse módulo (12V x 30mA) é 
aplicado via par de cabos, verme¬ 
lho para o positivo e preto para o 
negativo, conforme é convencional. 
O módulo receptor (direita, no de¬ 
senho) é idêntico ao emissor, no 
formato, tamanho, posicionamento 
da lente e abas de fixação... Este, 
porém, apresenta alguns detalhes 
adicionais: na lateral do cilindro 
negro, um LED sobressai, com a 
função de “piloto” e “gabarito de 
idealização 5 \ Explicamos: Para 
formação da barreira, ambos os 
módulos devem, obviamente, ser 
fixados de modo a “apontar” um 
para o outro*** Em pequenas distân¬ 
cias isso é relativamente fácil de 
ser feito “a olho”, porém em al¬ 
cances maiores, fica difícil de de¬ 
terminar o perfeito alinhamento... 
O LED, então (uma vez o módulo 
receptor devidamente alimentado...) 
permanece aceso, até que se consi¬ 
ga alinhar perfeitamente o sistema, 
quando, então, o LED zpagp. (apa¬ 
gado é, portanto, a condição nor¬ 
mal para tal LED, durante a utili¬ 
zação, em stand-by - com a barreira 
íntegra...). 

Com uma função ativa mais 
complexa, o módulo receptor apre¬ 
senta ainda 5 fios de acesso: o con¬ 
vencional par vermelho/preto para 
a alimentação de 12V (respectiva¬ 
mente para o positivo e para o ne¬ 
gativo, como é norma) e mais três 
para acessar os contatos de apli¬ 
cação de um Reed-relê interno, as¬ 
sim codificados: cinza para o con¬ 
tato “Comum”, violeta para o 
“Normalmente Fechado 55 e branco 
para o Normalmente Aberto” (no¬ 


tar que essas condições de “nor¬ 
malmente 5 * dão-se na presença do 
feixe infra-vermelho da barreira, 
invertendo-se nos momentos em 
que tal barreira for rompida ou in¬ 
terceptada por um corpo qual¬ 
quer...). 

Ambos os módulos apresen¬ 
tam as seguintes dimensões: 6,0 
cm, de diâmetro, 4,0 cm. de altura 
e 8,0 cm. entre furos de fixação. 
São herméticos e impermeáveis 
(condições importantes para resistir 
a uma eventual instalação ao ar li¬ 
vre, sujeita às intempéries (“in¬ 
tempéries” é dose, né.*.?), bastante 
robustos. , 

Para finalizar as explicações 
quanto, aos módulos opto-eletrôni- 
cos, parece-nos redundante dizer 


que sempre devem ser utilizados 
aos pares, ou seja: cada barreira 
precisa de um emissor e um recep¬ 
tor (mais adiante mostraremos co¬ 
mo interligar com a SUBAR, quan¬ 
tas barreiras se queira.,*), 

A MONTAGEM 

A placa de Circuito Impresso 
específica para a montagem da 
SUB AR tem seu lay out (padrão 
cobreado das ilhas e pistas).em ta¬ 
manho natural, na fig, 3* Procurem, 
na reprodução, obedecer rigorosa¬ 
mente os tamanhos, formatos e po¬ 
sicionamentos, para que não sur¬ 
jam, depois, problemas mecânicos 
na fixação e soldagem dos compo¬ 
nentes* Na confecção e utilização 
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*03 MÓDULOS ®©0© 

OPTO - ELE TRÕMOOS 
"IRO-80* 


tíj 


^3- 


& 



0© 

BATERIA EXT®* 


Fig. 5 


EMISSOR Jfj)* 


^LED PILOTO 
C P/AUNHAMENTO 


S A 18 i* 


CADA BARREIRA PERFEfTAMENTE 
ALINHADA (UNHA RETA) 


■(Q] RECEPTOR 


Fig. 6 



Fig.7 


do Impresso, observar ainda as re¬ 
comendações contidas nas INS¬ 
TRUÇÕES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS (os “macacos ve¬ 
lhos” já decoraram, faz tempo, mas 
os novatos têm que dar uma lida 
lá»,)- Quem preferir adquirir a 
SUBAR na forma de KIT (tem um 
antíncto a respeito, por af, em outra 
página da presente Revista) rece¬ 
berá, no seu conjunto, a placa já 
prontínha, o que facilita muito as 
coisas, nem que seja em termos de 
tempo e mão de obra-.. A simplici¬ 
dade geral do lay out, contudo, 
permitirá a confecção “caseira” do 
Impresso, sem grandes problemas, 
ao Leito r/Hobbysta que possuir o 
material e ferramental necessário (e 
que - certamente - já tenha um mí¬ 
nimo de prática no assunto), 

A colocação dos principais 
componentes sobre a placa (lado 
não cobreado) tem seus detalhes 
“visuais” mostrados na fig- 4, 
ATENÇÃO aos componentes pola¬ 
rizado s (Integrados, tran s fsto re s, 
diodos e capacitores eietrolíticos). 
Observar bem as marcas, detalhes, 
sinais e estilizações costumeira- 
mente utilizados em APE para a re¬ 
presentação das peças sobre a pla¬ 
ca. Quanto a resistores e capacito¬ 
res comuns, atenção aos seus valo¬ 
res com referência às posições que 
ocupam, já que também nesse as¬ 
pecto, qualquer troca pode ser da¬ 
nosa ao funcionamento do circui¬ 
to.,. 

Finalizadas as soldagens, é 
bom re-conferir tudo, para sõ então 
cortar os excessos de terminais, pe¬ 
io lado cobreado, passando então 
às conexões externas, mostradas na 
próxima figura, 

O desenho 5 traz as conexões 
periféricas (componentes, controles 
e acessos fora da placa..-). Cuidado 
com a identificação dos terminais 
do LED, com as ligações entre pla¬ 
ca 'transformado r/ch a ves r J C A e com 
a perfeita identificação dos coneto- 
res parafusáveis de acesso da bate¬ 
ria e às linhas e links dos módulos 
opto-eletrônicos infra-vermelhos. 

O “embutimento” do conjun¬ 
to numa caixa é conveniente, 
porém o Leitor deverá dimensionar 
o Container em função do tamanho 
do alto-falante (e dependendo da 

escolha: alto-falante dentro da dita 
caixa ou remotamente instalado.,,) 


e, eventualmente, também em 
função da bateria acessória (além 
de considerar sua instalação dentro 
ou fora da caixa). De qualquer mo¬ 
do convém que no painel frontal da 
caixa fiquem o interruptor geral 
(chave “Liga-Desliga”) e o LED 
piloto (eventualmente também os 
furos para a saída de som do alto- 
falante, se interno...) enquanto que 
na traseira podem situar-se o “rabi¬ 
cho”, a chave de tensão (110-220), 
as barras de conetoies para as li¬ 
nhas e links e - se esta for extema- 
mente ligada - para a ligação da ba¬ 
teria. 


INSTALAÇÃO E USO 

O fundamental requisito da 
instalação é que na barreira estabe¬ 


lecida pelos módulos opto-ele Irôni¬ 
cos, estes permaneçam em perfeito 
alinhamento (fig, 6). Conforme já 
explicado o LED piloto do módulo 
receptor ajudará muito a “encon- 
trar-se” a posição correta.,. Em cir¬ 
cunstâncias normais, a barreira terá 
sua máxima eficiência e confiabili¬ 
dade com um alcance linear máxi¬ 
mo de 5 a 15 metros, porém, em 
ambientes fechados, sob baixa lu¬ 
minosidade média, ou mesmo ao ar 
livre, porém para utilização apenas 
à noite, os módulos podem, se cor¬ 
retamente instalados, alcançar um 
distanciamento ainda eficaz de vá¬ 
rias dezenas de metros! 

O sistema mais simples de uti¬ 
lização da SUBAR juntamente com 
os módulos específicos, está dia- 
gramado na fig. 7, onde apenas um 
par emissor/receptor encontra-se 
instalado e ligado aos acessos da 
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Fig. 8 
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Fig. 9 



SUB AR. Observar com atenção a 
codificação de cores dos terminais 
(fios) dos módulos, bem como a 
identificação dos terminais do cir¬ 
cuito (em dúvida, rever a fig* 5)* 
Como o link de sensoreamen- 
to da SUB AR funciona no sistema 
Nannalmente Fechado, não é difícil 
“enfileirar” diversas barreiras num 
único super-conjunto, conforme 
exemplifica a fig. 8. Em qualquer 


caso, notar que são necessárias pe¬ 
lo menos duas Unhas: uma formada 
por dois cabos finos, polarizados, 
para as alimentações de todos (e- 
missores e receptores) módulos, e 
outra, monofiiar, em “anel”, para o 
seriamento de todos os terminais 
“Comum” e “Normalmente Fecha¬ 
do” dos módulos receptores* Con¬ 
forme foi explicado nas “CARAC¬ 
TERÍSTICAS”, a SUBAR compor¬ 
ta centralizar instalações de até 
uma dezena de barreiras (ou mesmo 
mais***). Qualquer que seja a esco¬ 
lha e a circunstância, basta um 
pouco de atenção, além da cuida¬ 
dosa observação dos dados e codi¬ 
ficações mostradas na presente 
matéria, isso sem falar numa “ca¬ 
prichada” instalação geral dos fios, 
linhas e links, para que a “coisa” 
fique realmente “profissional”*.. 

A figura 9 mostra alguns as¬ 
pectos práticos para a instalação fi¬ 
nal da(s) barreira(s)* No primeiro 
exemplo, queremos monitorar o 
trânsito de pessoas não autorizadas 
por determinado compartimento, 
supondo que a porta “B” e a janela 
dão para o exterior.** Uma única 
barreira, em diagonal, fiscalizará 
com precisão a penetração de intru¬ 
sos, na direção da porta “A”**, 

Já proteções multi- laterais pa¬ 
ra locais, instalações, objetos ou 
edificações, podem exigir também 
múltiplas barreiras (interligadas à 
SUBAR conforme exemplifica o 
diagrama da fig* 8), como no se¬ 
gundo exemplo dado na figura. 

Em portas, passagens, corre¬ 
dores ou acessos “obrigatórios”, a 
instalação do sistema SUBAR/mó- 
dulos é bastante óbvia e simples, 
além do que o próprio alcance exi¬ 
gido nesses casos dificilmente ul¬ 
trapassará alguns metros, otimizan¬ 
do a sensibilidade e segurança do 
sistema*.* 


CONS1DERAÇÕES/MOOIFICAÇÕES 

A potência sonora natural do 
alarme intemamente gerado pela 
SUBAR é mais do que suficiente 
para a maioria das utilizações e ne¬ 
cessidades, Lembramos porém que, 
se utilizado alto-falante ou projetor 
de som de baixa impedância (4 
ohms), essa potência será maximi¬ 
zada {no caso, é obrigatório que o 


transformador de força seja capaz 
de fornecer 3 ampéres.**)* Outra 
coisa: não é obrigatório que o alto- 
falante fique junto ou mesmo “den¬ 
tro” da SUBAR! Nada impede que 
este seja remotamente instalado, 
“puxando-se” um par de fios, de 
modo a posicionar o transdutor on¬ 
de seja mais conveniente*** 

Quanto à bateria acessória, 
pode ser uma normal, tipo automo¬ 
tivo, ou de moto, ou mesmo (mais 
caras***) as “seladas”, atualmente 
usadas nos sistemas comerciais de 
alarme, O importante é que seja pa¬ 
ra 12V, e capaz de liberar uma cor¬ 
rente de até 3 ou 4 ampéres, pelo 
menos durante o período de disparo 
do alarme sonoro (que é quando a 
dita bateria realmente “trabalha”, 
isso se no momento não houver 
energia C,A_ na tomada..*). Para 
que tudo entre em stiuid by logo 
“de cara”, convém que a tal bate¬ 
ria, ao ser inicialmente acoplada ao 
sistema, esteja pré-carregada, já 
que o regime de carga oferecido 
pela SUBAR é relativamente lento, 
conforme já explicado*.* 

Quem quiser mudar a tempo¬ 
rização de disparo do sistema, po¬ 
derá fazê-lo facilmente, alterando o 
valor origina] do capacitor de 220u, 
levando em conta a razão aproxi¬ 
mada de 1 segundo por miciuíàrad 
(lQGu darão pouco mais de 1 minu¬ 
to e meio, 470u darão quase 8 mi¬ 
nutos, e assim por diante*..)* O 
timbre geral do alarme sonoro pode 
ser alterado pela modificação do 
valor original do capacitor de 2n2 
(dentro 1 da faixa que vai de ln a 
4n7), enquanto que o ritmo de mo¬ 
dulação poderá ser modificado, al¬ 
terando-se o valor original do ca¬ 
pacitor de 100n (junto ao resistor 
de 2M2) na faixa que vai de 47n a 
220n* 

Finalmente, lembramos que 
outros sensores tipo “Normalmente 
Fechado” (eventualmente simples 
conjuntos Reed/Ima) podem ser in¬ 
corporados ao link de sensoreamefi¬ 
to, sem problemas, com o que o 
instalador terá uma verdadeira 
“central de alarme” capaz não só 
de estabelecer barreiras invisíveis 
em determinados pontos, como 
também controlar portas e janelas 
específicas, com o uso de senso- 
reamentos mais simples, porém efe¬ 
tivos f 




























































ELETRÔNICA 

SEM 

SEGREDOS 


RADIO • ÁUDIO • TV 



MENSALIDADES 
COM KIT 

10XCr$ 6.480,00 

SEM KIT 

6xCr$4.990,00 


Prepare-se para um futuro melhor, 
estudando na mais ex periente e tradicional escola 
por cor res pondência do Brasil. 

0 Monitor é a primeira escola por correspondência do 
Brasil. Conhecida por sua seriedade, capacidade e 
experiência, desenvolveu ao longo dos anos técnicas de 
ensino adequadas ao estudante brasileiro e que se 
consolidaram no método Aprenda Fazendo. Teoria e 
prática proporcionam ao aluno um aprendizado sólido, 
tornando-o capaz de enfrentar os desafios que se 
apresentam ao profissional dessa área Nosso curso de 
Eletrônica, Rádio, Áudio e Televisão é apresentado em 
lições simples e bastante ilustradas, permitindo ao aluno 
aprender progressivamente todos os conceitos formulados 


no curso. Complementando a parte teórica, vrcê poderá 
realizar interessantes montagens práticas com esquemas 
bem claros e pormenorizados. 

A Eletrônica é o futuro. Prepare-se! 


COMPARE: 0 melhor ensinamento, os materiais mais 
adequados e mensalidades ao seu alcance. Envie seu 
cupom ou escreva hoje mesmo. Se preferir venha nos 
visitar: Rua dos Timbiras, 263 das 8 às 18h. Aos sábados, 
das 8 às 12h. Telefone (011} 220-7422 


NÃO MANDE DINHEIRO AGORA 

S<í pague ao retirar o curso na agência do correio, 
através do Reembolso Postal. Ao valor da 
mensalidade será acrescida a tarifa postal. 


OUTROS CURSOS PROFISSIONAIS 
DO MONITOR 

* Chaveiro 

* Caligrafia 

* Des. Artístico e Publicitário 

* Eletricista Enrolador 

* Eletricista Instalador 

* Montagem e Reparação de 
Aparelhos Eletrônicos 

MONITOR: UMA CARREIRA OE 
SUCESSO EM CADA CURSO 


PEÇA JÁ O SEU CURSO: 
Envie o cupom ao iado preenchido 
para: INSTITUTO MONITOR 
Caixa Postal 2722 - CEP 01060 
Sáo Paulo - SP 
Ou lifiua para (011) 220-7422 



INSTITUTO MONTrOR 

Rua dos Timbiras, 263 
CEP 01208 - São Paulo - SP 


TDiretor: ™ — ' 11 

* O Desejo receber gratuilamente e sem nenhum compromisso, infor- 
| mações sobre o curso Eletrônica Sem Segredos, 

■ REEMBOLSO POSTAL 

* □ Prefiro que o curso Eletrônica Sem Segredos seja enviado í medi a- 
| tamente pelo sistema de Reembolso Postal, Farei o pagamento da 1 1 

I rem essa de lições apenas ao recebê-la na agência do correio. 

í~~) Plano 1: Com Kit -10 x Cr$ 6.48QDQ mensais 
| □ Plano 2: Sem Kit * 6 x Ct$ 4.990,00 mensais 

I 

Irua- 

I BAIRRO. 

I CEP_ 


NOME. 


N* 


CIDADE. 


EST 


Preços sujeitos a ai te ração conforme política 
econômica do País* 





























DESCONTO PROMOCIONAL DE 15% 



CATÁLOGO EMARK 


VISÍTEM NOSSAS 
LOJAS 


CIRCUITOS INTEGRADOS 


TIPOS 

PREÇO 

CD4516 . . , 

1.220 ,00 

SN7476 . . . 

.1.150,00 

SN74LS221 . 

. .880,00 

AN217 . . 

. . 700.00 

CD40106 . 

. 970,00 

SN748Q . . . 

. .800,00 

SN74L5244 . 

. .970,00 

AN240 . 

. . 700,00 

CD40160 . . 

2,800,00 

SN749G 

. .970,00 

5N74LS279 . 

. 740lOO 

AN304 

. . 700,00 

CD40161 . . 

. 1.220,00 

SN7493 . . , 

. 970,00 

SN74LS295 . 

. .800,00 

CAI 310 . 

. 1.500,00 

FLHS41 . . 

9,650,00 

SN 74122 . , 

, .970,00 

SN74LS299 . 

. 1.350,00 

CA3064 , 

950.00 

FZJ111 . . , 

.14.580,00 

SN74123 . . 

. ,970,00 

SN74LS3S5 . 

.5,100,00 

CA3065 

. 950,00 

HA1196 - , 

, 1.500,00 

SN741S1 . , 

800,00 

SN74LS367 . 

.5.100,00 

CA3130 . 

. 3,750,00 

1X0042 - 

, 4.930,00 

SN74157 , , 

.1.490,00 

SN74LS373 . 

. 1750,00 

CA3140 

1,660,00 

KSS313 . . . 

. 7.430,00 

SM74173 . . 

. .970.00 

SN74LS375 . 

. 860,00 

CA 3189 

. 1,220,00 

1M317T , 

. 1.220.00 

SN74385 

. .880,00 

SN74L5377 . 

.1.500,00 

C Ü4001 

. . 660,00 

LM324 .... 

, 7.430,00 

5N74393 

.3,180,00 

eN74LS386 , 

,1.500,00 

C04002 . 

. . 660,00 

LM339 . . 

. . 660,00 

SN74S00 . 

. .880,00 

SN96LS02 . 

.5.100,00 

CO 4006 . 

. . 660,00 

LM380 ... 

6.140,00 

SN74S02 

. .080,00 

TBAT2CS . . 

. 1.220,00 

C 04006 . 

. . 800,00 

LM555N . . , 

. 800,00 

SN74S10 

. 800.00 

TBAS10AP . 

. 1500,00 

C04011 

. 660,00 

, LM555CH . 

2.030,00 

SN74S163. . 

.1,150,00 

TBA950 . . 

.2.300,00 

C04012 

, , 740,00 

UW556 

. 1.220,00 

SN74LSO0 

. .680,00 

TB Al 441 . . 

. 1.500,00 

CD4013 . 

. . 680,00 

LM723 .... 

. . 880,00 

SN74LS02 . 

, .680,00 

TDA101D - - 

, 1.960,00 

CD4016 

. . 970,00 

LM733 .... 

. . 540.00 

SN74LS05 . 

. 680,00 

TDA1011 - - 

. 1420,00 

CD4017 , 

. . 880,00 

LM741 .... 

. . 600,00 

SN74LS09 . 

. . 680,00 

TDA1012 - - 

. 2.430,00 

CD4019 

. - 880.00 

LM3914 . . . 

. 5.260,00 

SN74LS10 

. . 800,00 

T DAI 083 . 

.3700,00 

CD4Q23 . 

. . 970,00 

LM3915 . . . 

. 5,260,00 

SN74LS12 . 

. . 800,00 

TD A1510 . , 

. 6,680,00 

CD4024 . 

. 1,150,00 

LM856Ü 

,4.190,00 

SN74LS13 . 

, , 680,00 

TOAI SIS . 

. 6.680,00 

CQ4Ü25 . 

, 1.150,00 

M51515 . . . 

8,780,00 

SN74LS21 . 

. . 680,00 

TOAI 520 . . 

. 6.680,00 

C04026 . 

. 1.150,00 

MCI 408 

12.730,00 

SN74LS27 . 

. , 680,00 

TOA2002 

.1.750,00 

CO4027 

, ‘.150,00 

MCI 458 ... 

, 970,00 

SN74LS28 

. . 680,00 

TDA2611 . 

. 1.750,00 

C D4029 

. 1.350,00 

MC 1488 . . 

. 970,00 

SN74LS38 . 

. . 680,00 

TDA3047 . 

. 2.020,00 

C04032 

. 970,00 

MC1489 . . . 

, .970,00 

SM74LS40 . 

. . 680,00 

TOA 3561 . . 

esgotado 

C04040 

, 1220,00 

RC4558 . . . 

.970,00 

SN74LS42 . 

. , 740,00 

T DA 3810 , 

r -3.690,00 

C04044 

. 1.220,00 

SAF1039P7L 

.4,390,00 

SN74LS74 . 

, 740,00 

TDA7O0O . , 

. 2.430,00 

CD4046 , 

1.150,00 

SAS560 . , , 

.2.970,00 

SN74LS85 

. 970,00 

T EA 5580 . . 

. 1.490,00 

C04047 . 

, 1.150,00 

SAS570 . . . 

. 4.390,00 

SN74LS86 . 

. . 740,00 

TiUII. . . . 

. . 970,00 

€04049 . 

. . 970,00 

SN74O0 . . 

. .970,00 

SN74LS9D 

. 740.00 

TL082 ... 

. 2.020,00 

CD4053 . 

. 970,00 

SN7402 

. . 970,00 

SN74LS93 . 

. . 970,00 

UA75B .... 

. £.020.00 

CD4060 , 

. 1.320,00 

SN7407 . . . 

1.220,00 

SN74LS123 , 

. . 740,00 

UAA170 . . 

. 5.090,00 

€04069 - 

. 660,00 

SN740B , . . 

. , 970,00 

SN74LS132 , 

. . 740,00 

UAA180 . 

. 5,090,00 

C04070 , 

. . 660.00 

SN7410 . . . 

, , 970,00 

SN74LS136 . 

. 740,00 

7805 . 

. 380.00 

CD4Q71 . 

. 660,00 

SN7412 . - 

. . 970,00 

SN74LS151 . 

. 680.00 

7808 . 

. . 880,00 

C04Q7Í . 

. . 860,00 

SN7422 . . 

. . 970,00 

SN74LS157 . 

, . 740,00 

7812. 

. . 880,00 

€04081 . 

660,00 

SN743fl - - - 

, . 970.00 

SN74LS184 . 

880,00 

7824 . 

. . 080.00 

004093 . 

. 1,220,00 

SN7438 . . . 

. .970,00 

SN74LS165 

. 1.150,00 

790a. 

. . 880,00 

€04096 . 

. . 970,00 

SN 7447 

. .970,00 

SN74LS170 , 

, . 740,00 

7912 . . - 

880 00 

C 04116 , 

. . 970,00 

SM7473 . . 

.970,00 

SN74LS193 . 

. . 740,00 

7915. 

. . 880,00 

C04511 

. 1.220,00 

SN7474 . . 

. . 970,00 

SN74LS194 . 

. , 740.00 

7918 . . . . 

. . 880,00 




RELE METALTEX 


MC2RC1 6VCC.4. mOO 

MC2RC2 12V0C.. . . 4,930,00 

GlRCl 6VCC {EOUiL UNKAZF). .2*100.00 
G IRC 9VCC (10EM. IDEW]. * * - , 2.100,00 
G1RC2 12VCC (EDEM, IOEW). . . ,2.100,00 
G1RC1 6VCC C/PLACA (IDEM) . , * 2.100,00 

G1HC 9VCC ílDEM, I0EM) .2.100,00 

G1RC2 12VCC fIDEM, JDEM), . . . 2.100,00 


PERFEITA 
RECEPCÃO 
DOS CANAIS 
DEU HF. 



FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1 [TRANSFORMADOR E$] 


3 Vflte - 400mA „ 

4.5 Volte - 40QmA . 

6 Vote - 400mA . 

7.5 VottS - 40QmA, 

9 VoFts - 400mA , 

9 VDC/16VDC- lOQmA 
ípa/a Masler System). . , 

10.5 Volte * 600 mA 
(para Phanton) 

12 Volte - BOOnA 

Ipara TV P/S). 

12 volte-1,5Afpp 
Ipárá TV colcfxJof . . , . 
12 Volte - 2,5Amp 
(pôna loca-lrtas 1 !. . 



, 7.900,00 
, 7,900,00 
7,900,00 
, 7,900,00 
. 7,900,00 

. 17.150.00 

- 12,830.00 

. 12.770,00 

. 21,600,00 

, 15,460,00 


CORRENTE 
500mA . . 4.210,00 
3QQmA . , 3.600,00 
500mA . . 3.860,00 
1 Amp, .5,270,00 
50QmA . .3,860,00 
lAmp . .5.440.00 
3D0mA . .3.690,00 
SOOmA. .3.060,00 
t Amp. 5.270.00 
SOOmA . .4,210.00 

1 Amp. .5,270.00 

2 Amp. 8,780,00 


Salda p7 IransísíCK 378" 3,510,00 


lIlICEL 

E na EMARK 

SK-20 .... 

. 65,640,00 

SK-lOO . . . 

.160,050,00 

5K-110 . . . 

. 76,700.00 

SK-2200. . . 

. 52.470,00 

SK-6511. . . 

.. 63.000,00 

SK-7ÍOO. . . 

. --- .118.120,00 

SK*72Õ0. . , 

.162.675,00 

SK-7300. . . 

. .. 91870,00 

SK-9000. , . 

. .. 99,700,00 

IK-30 .... 


IK-35 .... 

. ..... 41940,00 

1K-105 . , . , 

, , .. 55.080,00 

IK-iBO 

.£1060,00 

IK-205 . , , . 

T r r , . , , , 52,470,00 

PK-2000 . , . 

. 76.000,00 

FK-3000 , . . 

. 89.230,00 

AD-7700 . . 

.160.050,00 

AO’8800 . , 

.304.320,00 

LC-300 . . . 

.. . .220,430,00 

LD-500 . . 

. . , 157,420,00 

MO-566ÜC . 

162.680,00 

MLDIl .... 

.30,710.00 

TD-22 . . . . 

. ..10,100,00 

TD-750 . . . 

.J 04,96Q, 00 

TP-01 . . . . 

. 20.356,00 

TP-02A . . . 

. 47.250,00 

TF-03 . , . . 

.. 88.270,00 

CATÁLOGO ICEI 

NO CONTRA CAPA 


DESMAGNETIZAOOR PAfiA CABE¬ 
ÇOTE OE AUDIO - Retire em alguns segun¬ 
dos d#operaç3o lodos os resfduos de Hunos 
magnéicos exisLemes no c abeçote ^ 100,80 

DECK COMPLETO RARA 
TOCA FITAS DE CARRO 

conjunto mecânico eletrinico 
osiároo .. 14.920,00 

TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO 

- com süial axi «0 .. + ♦ 10 . 100,00 

TRANSFORMADOR 
PINTA VERMELHA 

Preço ....... £.100,00 


CHAVE ADAPTADORA: 
ANTENA/V PD EO-G AM E/TV 

1.210.00 

* T ram formador Toroídaf {76^300 oh™] 

LIMPADOR AUTOMÁTICO 

- PARA VIDEO , , , 9.650,00 

- PARA TOCA-FTTAS 2,1O0,O0 



VENTILADOR 

110V 

(POUCO USO) 

11,400,00 


V 2 cfli 


Ótimo p/rffífigpraçfD de ampdticedo- 
rai de potência, computadora? esc 
Alta potência grande flano de ar. 


CABO SIMPLES 


* da 1 ■ 2 metros 

• bitola 2x22 


610,00 


TIRISTORES 

ISCRi E TRIACií 

TIC106A. 

, 970,00 

TC106D. 

1220,00 ' 

TIClIflA.. , 

1220,00 

TIC1160... 

1.350,00 

TC126D,. 

1.710,00 

TIC216A. , . 

1380,00 

TIC216D. . 

1.710,00 

TIC2260.. , r 

1750,00 



ATACADO E VAREJO 
FAX: (011) 222-3145 


Wífi 


EMARK ELETRÓNICA COMERCIAL LTDA„ 


Rua General Osório. 155 e 185 -CEP 01213 - São Paulo-SP 

Fones: (011) 2231153 e 2214779 uadffll W 












































































































































vtsrrcit wbsas 

LOJAS 


IMPORTANTE —- DESCONTO PROMOCIONAL DE 15 % 


LOJAS 


TRANSISTORES 


AC1BS. , , 
BC140 . 

BC 160 
BC177 . 

BC 173 . 
Bem 
BC 204 
BC 30 7 . 
BC303 . 
BC32? . 

BC 3 28 , . 
BC337 . , 
BC338 
BC 543 - . 
BC547 . . 
BC543 . 

BC540C - 
BC550 . . 
BC 556 , . 
BC 557 . . 

acssa 

BC552 . . 
BC 550 . , 
BC 632 . 
00135 . . 
BOI 36 . . 
BOI 32 . . 
BOI 40 , . 
B0237 
B0238 . . 
B0329 . . 
BD330 . . 
BD440 
BF1BO . 


PREÇO 

500,00 
970,00 
530,00 
420,00 
420,00 
530,00 
650,00 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
180,00 
240,00 
180,00 
180,00 
180,00 
iao r oo 
180,00 
240,00 
490,00 
600,00' 
600,00 
600,00 
600,00 
650.00 
650,00 
650,00 
650,00 
650,00 
,260,00 


Bf 182 . 
&P1S4 . 
BF18S 
BF192 . 
BF200 . . 
BF255 > . 
BF422 
BF423 , 
BF451 . , 
BF460 . 
BF483 . 
BF424 , . 
0F49S . . 
BF980 . 
BSR61. , 
BU406 . 
B4M07 . 


MPSA42 . 
MPF102 
MPU131 , 
PB601S 
PC107 . . 
PO1002 . 
PE106 . 
PE1007 
2N8512 . 
2HÜ813 
404431 
T1P29 . . 
TIP29C . 
T1P30 . , 


Tf*31C 


, t .060,00 
. 1,580,00 
, 970.00 

r 370.00 
. 2 . 100.00 
. 240.00 

. 240,00 

. 240,00 

. 240,00 

. 370,00 
. 370,00 
. 240,00 

. 240,00 

960,00 
. 370,00 

. 380,00 

380,00 
. 490,00 

. 600,00 
. 880,00 
750,00 
. 370,00 

180.00 
180,00 
900.00 
180,00 
900,00 
. 2,020.00 
. 2.020,00 
, 1.210,00 
650,00 
680,00 
650,00 
700,00 
740,00; 
880,00 


T»»aac . 

16*41 . 
T¥*Í1C - 
T1P42 . . 
T¥>*2C . 
TIP4Í . . 
TTP50 , . 
TIPI 22. . 

■npias. . 

TIPI 41 . . 
TIPI 42. 
T1P2955 
T1P3055 , 
2*2218 
2*2219 
2*2222 
2*2346 . 
2W29G5 . 
2742907 . 
2*3053 . 
2*3055 
2*3771 . 
2*5060 , 
2*5082 . 
2*5064 
2A243 . . 
2SAS40 
2SA1093 
2SA1098 
2SA1220 
2SB546 
2SC380 . 
2SC710 . 
2SC1674 


* • 74Í\0O 

800,00 

* ■ 880,00 

970,00 
- 880,00 

■ • 970,00 

, 970,00 

- 970,00 

■ ■ 680.00 
* ■ 700,00 
► 1,210.00 

1,210.00 
2.100,00 
2.100,00 
1.050,00 
970,00 
880,00 
1.480,00 
880,00 
240,00 
2.020,00 
1.840,00 
1.350,00 

■ 430,00 

■ 850.00 
. 430,00 

650,00 

. 1,210,00 

- 3,080,00 
. 1,150.00 

610,00 

810,00 

240,00 

240,00 

490,00 


r 



TRIM-POTS 


m - Venteai 

1QOR - 33ÜR - 1K * 2<2 - 3K3 - 4K7 - 10K 
* 15K - 22K - 33K. * 47K - 1ÜÜK - 1S0K • 
470K - 1M - 1M5 - 2M2 - 3M3 - 4M7 

ftaj - Horizontal 

220R ■ 470R - 10K - 47K - 100K - 220K * 
470K - 1M- 2M2 



CADA 


530,00 


R ESI STORES I 


Temos os valoras comerciais, nas wafta- 
gens abaixo mencionadas (nâo esqueça 
cie, na sua encomenda ou pedido, menoo- 
iw tanto o VALOR {em ohmsl quanto a de- 
sipaçég (em WATTs) - Preços por unidade 

1/8 wan. . . ~T CSZ> 7 ?. .... aO.OO 

5 watts.. 350,00 

10 .. 600,00 


ANTENA SM 2000 (Interna) 

Para TV o FM 
Recepção em VHF e UHF 
Botão Rotativo para ajuste de sintonia 
Fixação por pressão para facilitar o 
manuseio.9.130,00 


KIT DE FERRAMENTA FV BANCADA. 



O 

KIT EMARK 


(T) Ponta* Rotas e Fins# s 
Rombas 




Ferramentas corneta 


43.383 i60rnm 


(?) Meia Cana Reto ã/corte 

42.36C03 PL4,1/2“ teo 


(5) Otegofie! Tipo Leve 

S0.37BL00H.S' 


( 4 ) Canivete p í Etetjfcieta 

- 70.B3È.40 lOQrrm 


( 5 ) Tipo Fende 

Haste Isolada 
fVEletrónica 

31.01806 1/3" *6" 


(?) Tipo Philip» 

31.012.00 0 1/8" x 2,3/3" 


21.060,00 


OPTOELETRÔNICA 


L£D vermelho - redondo - Snrm . , , . 150.00 

L£D verde - redondo - 5mm ..150.00 

LED amarelo - redondo - 5im . . .. . 150.00 
LÊD vermelho - redondo - 3mm .... 150.00 

LED verde - redondo - 3mm.150,00 

LED amarelo - rBdqndo - 3rrm , , . . 150,00 

LED 'vermelho - retangular .. 270,00 

LED verde ■ retangular. 270,00 

LED amarelo - retangular. 270,00 

LED venmalho - dupto retangular - 14rrm - 4 

terminais.600.00 

LED bicolor - 5rm - 3 terminais . . . 600,00 

LED pisca -fusca - vermelho - 5mm 

(3,7 a 7 700,00 

DtSPLAY 

PD351PA - 7 segm. ânodo comum. 2,970,00 
PD560 - 7 segm. cátodo gomum. . . 2.070.00 



[CAPACITORES DE POLIESTEr"| 

■j valoras em nF] 

In * 1n2 - 1n5 * inS - 2n2 - 2n7 - 3n3 ■ 3n9 - 
4n7 - 5n6 - 6nS - 8n2 - 10n - 12n - t5n - i8n 
- 22n 27n - 33n - 39n - 47n - 56n - 60n 

CADA 120,00 

. 220.00 

TWn *. 220,00 

1SOn .*. 270.00 

1Ô0 °. 270,00 

.. . 270.00 

270". 270.00 

330". 270,00 

470ft. 310,00 

660n. 310,00 

1 miçroF * .. 700,00 

2.2 rrmcroF. 1.750,00 

3.3 mlctcF ..2.100.00 


CAPACtTORES DISCO 
CERÂMICOS 


(VALORES EM pF) 


1.5 -3,3 

- 4,7 - 5.8 - 

82 * 100 

-160- { 

220pF . . 

. .90,00 

330pF . . 

. .90,00 : 

470pF . . 

. .90,00 

IKpF. , . 

. .90,00 

I.BKpF . 

■ 90,00 

2,7KpF . 

. ■ 90, 00 

4,7KpF . 

. .90,00 

10KpF . . 

■ >90,00 

22KpF . . 

. -90,00 

lOOKpF . 

. .90, 00 





CAPACITORES 

ELETROLÍTICOS 

1 x 100 . 

. ^ 20,00 

2.2 % 25 . . 

. , 120,00 

2.2 x 63 . . 

. 120.00 

2.2*100 . 

240,00 

4,7 X 25 . . 

. 120.00 

4,7 * 40 . 

. 120.00 

4,7*250 . 

. 430,00 

10 x 16 . . 

. 120,00 

10 K 25 . . 

. 120,00 

10 X IOO r 

. 430,00 

22 * 25 . . 

, 140 t 0G 

22 x 40 , 

. 140,00 

22 x 100 . 

. 530,00 

33*25 

. 300,00 

47 x 25 , . 

. 140,00 

47*63 

. 350,00 

100 * 25 . 

. 180,00 

100*63 . 

. 400,00 

220*25 . 

. 240,00 

220 * 63 

.700,00 

470 X 25 . 

. 430,00 

470 * 63 . 

1.130,00 

1000 x 25 

780,00 

2200 x 25 

1.260,00 

4700 x 25. 

2.000,00 


' I POTENCIÕM ET RO | ~ 


POTENCIÕMETRO SEM CHAVE 


(SIMPLES) 

t00R 1K 

4K7 

47K 

330K 

220R 

1K5 

10K 

IOOK 

47QK 

270H 

2K2 

1$K 

150K 

1M 

470R 

3K3 

22K 

220K 

1M5 


Cada, 1.320,00 

POTENCIÕMETRO SEM CHAVE 
{MINIATURA) 

470R / 4K7 / 22K / 47K / 100K M7QK / 

Cada.1,320,00 

POTENQÓMETRO SEM CHAVE 
(DUPLO) 

47K + 47K / TOOK + 100« 

. . , . .. 2.430,00 

POTENCIÕMETRO SIMPLES COM 
CHAVE DUPLA 

4K7 / 10K / 22K / 47K / lOQK t 220K / 47W / 

m 

Cada.. 2,430,00 

POTENCIÕMETRO SIMPLES DESLL 
ZANTE DE PLÁSTICO (40 mm) 

220R/ 1K/2K2/4K7/ IOOK/47OK 

c ada.. 1.490,00 

POTENCIÕMETRO DE FIO 

20R / 30R / 500R / 5K / 1QK 

Cada.. , .. 2.630,00 


Rua General Osófío, 155/185 ■ Fones: (0111 223 11S3 / 



















































































































































82( Praia) 
82( Preta) 


VISITEM NOSSAS 
LOJAS 


IMPORTANTE DESCONTO PROMOCIONAL DÉ 15% 


V1STTEM NOSSAS 
LOJAS 


1 DÍODOS | 

DÍODOS ZENER 


3V6 - 3V9 ^ 4V7 - 5V1 

* 5V6 - 6V2 - 

7V5 * 8V2 - W1 - 10V ^ 12V-15V 

e 20 Volte por t/2 watte. 

.cada 

120,00 

9V1 - 1DV - 11V - 

12V - 3ÜV e 

33V por 1 Walts. . 

. cada 270,00 

DÍODOS RETIF1CADORES 

11V60.. . . 

. 435,00 

1N4148.. . 

- - - . 80,00 

1ÍM4004 . 

. 80,00 

1N4ÓÜ7. 

80.00 

06 809 (varicap) , . 

,610.00 

DB3 (Diac). 

430,00 

SK 1/00 .,,... 

. 530,00 

SKB 2/02. 

■ . .1,400,00 

SKB 2/00. 

■ ■ -1.490,00 

SKE 1/01 . 

■ . 530,00 

SK3 1/02 ...... 

■ . 550.00 

SKE 1/04. 

610,00 

SKE 1/08 . . . , . 

700,00 

SKE4F 1/01 

, , 1,100,00 

SKE4F 1/02 

. , 1.150.00 

SKE4F 2/01 . . . . 

. . 1.220.00 

SKE4F 2/02 

. . 1.330.00 

SKE4F 2W , . , . 

. . 1.350.00 

-* 




PRODUTOS CETEISA 


PREÇOS 

SS IS Sugador de volda bico grosso 

í3mmJ.3.330,00 

SBG10 Suqador de íolda bico grtmo 

{3mm1 . 4.560,00 

15-2 lojaior de lin-aij. . 6.320,00 

SP 1 Suporte p/ptaca circuito ím- 

preito ... 4.050,00 

SF 50A Suporte p/Ierro cta foi dar 2.700,00 

NP-6C Caneta p/circuito rmpretio 

NipoPtn.. 2.700,0tf 

SN 16 Tinta p/caneta de Cl {+2001,350,00 

Cl-7 Caneta p/íirCuUO im preito 

poma pürota . ... 2.200,00 

PF 300 Perdo reto de terro 1300 gr 12.300,00 

PP-3A Perfurador de Placa |1mm| 7,200 00 

CKO0 Kiti p/cont. cifc, impretsb ' 

[laborai brio completo p/con- 
fecçfe de placas de circuitei 
ím preito contém cortador 

de placa, lixa, caneta p /traça- 
gem c/lupórte, tinta e sol¬ 
vente, percloreto de ferro, 

viiilhame p/corrosSo, perfu¬ 
rador de placa, suporte para 
placa, esponja p,'montagem, 
placa de fenoUte virgem. íut- 
trucôet p/ uso . ,16.150,00 

CK 3 Kits p/cond. circuito impres¬ 
so jidímico co CK 1. menot 
embalagem de madeira, e *u- 
parte de placai . . .11,050,00 

CCI-30 Cortador de placa ... 4.570,00 
ECt 16 Extrator de circ inlegradO4.570.00 
PD 16 Ponta cteíüi dadora . 4.570,00 


-— (TAURUS) Alicate de corte . 


3,690,00 


| DECALC 1 

CAPACTTRÍ5 TPJWSPEftTvEIS 

ÍPISTAS) 

b, U.B 


mllllillKt 

jfur 

CtOT-1 


jftir 

1» 3UÓH 

Ct.W-1 


jui - 

ta r* 

lll»M ‘ 

-li Ui- 

TA* OSl 

ClOé-i 

11'Dimilr 

^flúíú Ui 

itíJL 


IX IH di 

CLOfl-l 


CA0A FOLHA ttDC 12 «21 C» 


1.100,00 


PRONTOLASOR 


PRONTO LABOR SEM FONTE 

PL-651 Dimani6es da base 30x165 / 

n KA m CapKlpada Dtp 14 pino é 12 
44.ssu.uu /T , e .p O(rtlt550 / Bornít2 

PL652 DumeníÕet di bsie 116x199/ 
., cnA cr i Capacidade Qip 14 pino é 12 
4w.auu.uu /TiídpíJhnU 1100 / Bornil 3 
P L SS3 05 men tOet cta ba$@ 162 * 199? 

87.500,00 CíP*:>0»*- 0ip 14 pino é 18 

/Tia^pointi 1650/ Sor nos 4 
PL 454H D i meniSei da ba* 212 * 200/ 
R 7 7 TY\ nn Capacidade Dip 14 pino é 18 
S/ ™' W /T5e-poina2200/6omei4 


PRONTOLABOR COM FONTE 

PL-S53K Cdm fonte ti métrica regula 
da de -15Vcc r e uma de 
SVuc. é construído em ac o 
bi croma! izado, tamanho da 
base 165x212 160.000,00 

PL-556K Cem fonte simétrica regula, 
da de ±15Vcc conltrurtíd em 
aço bicromatlzado. tamanho 
da base 215 x 310 238.000,00 


| FERRO DE SOLDAR] 

Faro dá soldar 24W * Ener, .... 3.170,00 
Ferô de soldar 20W - Ener 

de Bolso..* 4,050.00 

Fero da soldar 35W - Ener.3,510,00 

Fero dá acidar 30W ■ Mussi.2,970.00 

Fero de soldar 50W - Mussi. 3 , 500,00 

Ponta da Ferro de Soldar 

íP1)Ponla30W -Mussi. 

(P2) Ponta Curva 50W - Mussi......... 

(P3) Poma Reta 50W - Mu$$i , . . . 790,00 


iNDtCAH EjUOv OU Q22ÜV 


CAIXAS PLÁSTICAS 
PADRONIZADAS 


s® g 


—U 

B r CRMS * C 

r 


1 PB307 
» PB211 
peiis 


OÚD. 

a 

TAAM 

b 

PS 107 

100 

70 

FB112 

123 

05 

rem 

147 

97 

PS117 

122 

63 

PB11B 

146 

96 

PB119 

190 

111,! 

paaot 

65 

70 

PB202 

97 

70 

TO20Q 

97 

86 

TO07 

140 

130 

PB209 

m 

178 

PB309 

m 

178 

PB211 

130 

130 

PB215 

130 

130 

püssom 

23 

19 

PB22Q/110 

23 

19 

FB22O/140 

23 

19 

CP011 

65 

50 

cms 

... 


CF066 

60 

45 

CR09S 

90 

60 


40mm . 
52mm r 
55mm . 
60mm . 
65mro . 
65.5mm 
40mm! . 
50mrh . 
43nrtm , 
4Gmm . 


65mm 
90mm 
7 cm 
lOcm 
14cm 
30mm , 

40 . . 


5,610,00 
1.350.00 
1.620,00 
1.760,00 
5.470,00 
7.630,00 
6.660,00 
. & 070.00 
. 6.410,00 
. 11.410,00 
. 14.370,00 
. 16.670,00 
. 1.490,00 
. 1,150,00 
000,00 
■ 1,350.00 


GAVETEIROS PLÁSTICOS 
MODULARES 


15.790,00 
Gaveiçiro completo com 8 gavetas 


PISTOLA DE SOLDA 

Potência: 30 watts 
Alimentação: 110ou220V 
Temperatura: 100íCa3OO«C 
Tempo de Aquecimento: 9 a 10 seg. 
Dimensões: 152 * 92 x46 mm 


. 7.900,00 

. 8,780,00 


| ALTO FALANTES ] 

Am-Fiàanla de PláSfc» * 0 on#» 

2 1/4 redondo ...... 1.560,001 

2 1/2 redondo ...... 1.580,001 


Ato-FatartndelAri 

2" redondo, , , , 
2 1/4 redondo, . . . 
2 1/2 redondo, - . 


I ■ 0OÍ1TB 

. 2.630,001 

. 2,630,001 
. . 2.630,001 


FONE DE DUVIDO 

{Tipo Egoísta cf P-1) 080.00 


SIRENE ICEL 

12 Votts.29,500,00 


AUTO CHARGE BATTERY 

ÍITM - Mpd. AQD'75) Carregador de 
Balerta p/Autos e Caminhões 8.770,0Q 


Rua General Osório, 155^185 Foras: (011) 223 1153 / 221^4779 -Cep 01213 * São Paulo ■ SF 































































































































































ESTE ENVELOPE É PARA USO EXCLUSIVO DO CATÁLOGO EMARK ELETRÔNICA 


VISITEM NOSSAS 
LOJAS 


IMPORTANTE DESCONTO PROMOCIONAL DE 15% 


VISITEM MOSSAS 
LOJAS 


Ignição etemOníca - IG1Ü . . - , 18.770.00 
Amplil. MONO 30W - FL1030, * 7.150,00 
Ámplit STÉREÜ 30W * PL2Q30. 14.710,00 
Amplit MONO 50W - PU 050, . 9.860,00 
AmplHL STÉREG 5QW - PL2050 17.550,00 
Ampiil. MONO 90W ■ PL5090, . 14,900,00 
Pré universal STÉHÊO", ... 5.600.00 
Pré tonai com graves & agudos 

STÉREO . ... , 17.010,00 

Pré-imer pguilarras com graves & agudos 

MONO. 11.950,00 

Luz Saqusndal de 4 canais , . . 19,300,00 

Luz rítmica i canal. .. 9.850,00 

Luz rltnlca 3 canais.18.030,00 

Provador de transístor PTL-10, . 4.930,00 
Provador de ffansfatQT PTL-20 . 21.740,00 
Provador de batena/alternactor. . 5.400,00 
Dlnrner 1000 watís.. 7.020,00 

(Kit montado - ACRÉSCIMO DE 30%) 


CÁPSULA DE CRISTAL 

SAT2222 - miaotone de cristal com capa 
(eietrg-acústica} . . .1.560,00 
SàG 1010 - microfone de cnslal sem capa 
(eleUo- acústica) , , . 1.420,00 


AMPLIFICADOR 

PROFISSIONAL 


150 

WATTS 


Mrhií#* IMPCN 

DÁHClAtAIbA * Í1 


, >wi I IWI 

54.400.00 


cauactcriItcac 

* lw» IMlIl I ■£« 

* (VTliW Ü>rfHC44 «IIV Itvm 

Tllfl W * 

iUU TT * p* Çt 

r> l ir? í * ■PcAiUdad* D íf P*r-1 Itttp.ma parirem 

KMd! ca.mvi 

* d* <tw>l| M m I *5.000 Hl 
‘♦3 do: 

D 31.600,00 


400W 

CAHC1HATIC<lt: 

* l«6fl tM*UlH 


* dHvaa. AÍII6 dn 0,11 

* Gvpl» *ri, *4i ffts Fm 

* MOlJfc.l ***■>< *V 

* !«.»* d> nvKHti 34 Hi ■ i 


105.300,00 


LANÇAMENTO 

t emark/beda 


MINUTERIA PROFISSIONAL 
“EK-t" (110) E *‘EK*r (220) 

300 E 600W - tempo 40 a 120 wg. 
- instalação super-simples (ideal 

p/eletricistas. 9,720,00 

(montado) 

OIMMER PROFISSIONAL “DEK" 

110-220V (300-600W) ■ Universal. tu- 
tensão, «ácil de mstater {ideal p/eletntisla) 
(montado).. 14.040,00 


PRODUTOS 

EMARK/8ÊDA MARQUES 

Esses LANÇAMENTOS apenas podem 
ser adquiridos através dto CUPOM de 
"KFT5 do Prol, B4da Marques" (Não uti¬ 
lize o CUPOM '‘EMARK”) presente em 
oulra parte desta Reviste, 


(montado) 

LUZ DE FREIO TBRAKÊ- 
LfGHT 1 ) SUPERMÁQUINA 

barra da 5 lâmpadas em eleito se¬ 
quencial convergente. Instalação 
fscftima (sÓ 2 fios) - - - 33.750,00 




AMPOLA REED 

m (EÊ1) Ampola reed nào encapsulada . . 500.00 
* (EE2) Ampola reed encapsulada e 
(EE3) - Imã encapsulado . (o par) ■ - . . 3.180,00 
















































































































































“-♦-VALE POSTAL SOMENTE PARA AGÊNCIA CENTRAL CASO CONTRÁRIO SERÁ DEVOLVIDO 



LABORATÓRIO ELETRÔNICO 


26,370,00 


PLACA DE FÉNOLTTE (VIRGEM) 
COBREADO 

10 k to (tamanho) - teca aimplea 1.060,00 


IMPORTANTE — DESCONTO PROMOCIONAL DE 15 % 


WSTTEMNOSSAS 
LG 


SOQUFTES PARA CIRCUITOS 
INTEGRADOS 

pinos.210.00 

H pinos 2S0,00 

■ - -.25o'üÔ 


16 


SUPORTE PARA PILHAS 

pfé pilhas pequenas 420.00 

p/4 pilhas pequenas.600.00 

p/6 pifriai pequenas.flOO.OO 

,h dip^ p/basena ó& 9 vote . 460,00 


(vidro-fojbu la Jf 
1 ampér - 1,5A, 2À, 2.SA, 3A, SA, 6A, 7A, 
104. 15A (250 Volts) ........ 90,00 


GARRAR J AC AR É 

Garras Jacaré (egpeojicaf veimelho/preto) 

■ média, dom isolamento ...... 650.00 

- grande, com isolamento 530,00 


BORNES PARA PINO BANANA 


barra 0€ terminais ($sSf2E 

(bpo * Weston" ou "S inda I") \iflP Jff 
12 se^nantos (barra rntoira) . 2.630.00 


FURADEIRA ELÉTRICA 
minidril y 

Funciona com 12V CX.. 14.040,00^”^ 

Bnxa avulsa - rod. FE-02 . . 2.43o!üO 


W™) ...570,00 

(4011. . fpfi nr> 


TELr (011) 221-4779 - 223-1153 
FAX : {011} 222-3145 

PINO BANANA 




(P li). 

1 



TELEX : (011) 22616 - EMRK - BR 


PORTA-FUSÍVEIS 

(107) ..... 320,00 
(107'F) . , , 300,00 
(106}, ... 000,00 
(109).... 1.220,00 


VENDAS NO 
ATACADO E VAREJO 


SUPORTE 
PARA LED5 

3rrm.210,00 

Sftttt.210,00 


INTERRUPTOR 
OE PRESSÃO 


(ClQ) .. .970,00 


MICRO CHAVES 

■■Ar W hh 

(HM-OS).270.00 

ÍHM-0). , .... 270,00 

- 


INTERRUPTOR 
DE TECLAS 

(rT2) . *. 460,00 


CHAVES 

REVERSSORAS HH 

ÍHH-S-R) . 77^.460,00 


«STTEK NOSSAS 
L 


OU 


-CHEQUE NOMINAL A EMARK 


O 

“C 

s 


o 

c O 


□ 

□ 

□ 

□ 


I UU3 


c -q -rt 

&' c - ^ 

oé uj U U 


-f 


t 


-k 


S 

B 

B 

B 

B 


3 > 
I 33 
* 
§* m 


3 1 i - r- 

5 - m 


’ U k 

: ü| 

! «P 


S- 3) 


no 


S Q 

3 > 


§■1 

SP 


£ O 

3 o 


ISJ 

no 


33 

§■ 9 

A > 


22 H 


D 

> 


O 


I 


> 

33 


in 
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Starter Eletrônico 

(P/LAMPADAS FLUORESCENTES) 



FINALMENTE, UM SISTEMA TOTALMENTE ELETRÔNICO PARA 
SUBSTITUIR O “PONTO FRACO” DE TODA INSTALAÇÃO DE ILUMI¬ 
NAÇÃO COM LÂMPADAS FLUORESCENTES: OS STARTERS! DURA¬ 
BILIDADE “MIL” VEZES MAIOR DO QUE A APRESENTADA PELOS 
STARTERS CONVENCIONAIS! AS LÂMPADAS NÃO PERMANECEM 
“FUÇANDO" NO MOMENTO DA LIGAÇÃO (O ACENDIMENTO É FIR¬ 
ME E RÁPIDO)! UM SÓ MODULO PODE COMANDAR ATÉ 2 LÂMPA¬ 
DAS DE 20 A 80W CADA! ALÉM DE “NUNCA MAIS” TER DE TROCAR 
OS STARTERS "QUEIMADOS”, PERMITE CONSIDERÁVEL AUMENTO 
NA PRÓPRIA VIDA ÚTIL DAS LÂMPADAS! UM ITEM DE REAL MO¬ 
DERNIZAÇÃO, PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL, FÁCIL 
DE MONTAR E DE INSTALAR! 


As instalações domésticas, 
comerciais ou industriais, de ilumi¬ 
nação com lâmpadas fluorescentes, 
devido às especiais características 
desses geradores de luz, embora 
apresentem um rendimento lumino¬ 
so bastante elevado, sob certos as¬ 
pectos até mais econômico (em 
termos de watts/horas/luz obti¬ 
dos,.*) do que os sistemas com 
lâmpadas incandescentes, apresen¬ 
tam um já “tradicional” ponto fra¬ 
co: os starteis! Muitos dos Leito- 
res/Hobbystas já devem ter notado 
a desconfortável (e anti-econômi¬ 
ca..*) frequência com que tais star¬ 
ters devem ser substituídos, já que 
no “trio” básico que forma uma 
instalação desse tipo (lâmpada - 
reator - starter) “quem queima” 
mesmo, a toda hora, é o pequeno 
dispositivo de “partida” (aquele ci¬ 
lindro metálico, contendo uma lâm- 
padinha especial de Neon, mais um 
par de contatos automáticos bi- 
metálicos), 

A função básica do starter é, 
no momento inicial de energização 
do sistema, fechar um contato in¬ 
terno, que permite à corrente atra¬ 
vessar simultaneamente os dois fi¬ 
lamentos (existentes nas extremida¬ 


des do tubo/lâmpada). Com o 
aquecimento desses filamentos (que 
funcionam igualzinho a um fila¬ 
mento de lâmpada incandescente 
comum) fica facilitada a emissão de 
elétrons livres ao longo do tubo 
que contém Argônio e Mércurio 
(paredes internas revestidas de ma¬ 
terial fluorescente), O automático 
(na maioria das vezes não muito 
“automático”, como verificamos no 
dia-a-dia,,,) desligamento dos con¬ 
tatos internos do starter, apôs uns 
breves segundos de energização 
dos Filamentos, faz com que o rea¬ 
tor/série emita um forte pulso de 
tensão capaz de disparar o “gati¬ 
lho” de ionização da lâmpada, que 
então se ilumina (geralmente após 
“flicar” algumas vezes,.,), momen¬ 
to em que o tal starter deixa de 
operar, com seu contato interno 
“abrindo” e desenergizando os fi¬ 
lamentos. Em teoria, tudo bem,„ Só 
que, na prática, os naturais faisca- 
mentos que ocorrem no interior do 
starter costumam “torrá-lo” com 
relativamente pouco tempo de uso 
(salvo raias exceções,,,). Na verda¬ 
de, a d nica vantagem real que um 
sistema convencional de starter po¬ 
de apresentar é o seu reduzido ta¬ 


manho e peso, porém em eficiência 
* e d urabi lid ade, hum,,, hum. ,, 

O módulo cujo projeto agora 
mostramos aos Leitores/Hobbystas, 1 
substitui eletronicamente os starters 
de até 2 lâmpadas, exercendo seu 
importante trabalho com muito mais 
precisão e eficiência, graças a um 
temporizador circuitado em tomo 
de um 555, o qual comanda um mi¬ 
ni- relê, cujos contatos perfazem a 
função de ener gizar os filamentos 
da lâmpada fluorescente e, ao final 
do tempo (inclusive ajustáveL,,) 
necessário, abrem-se nitidamente, 
sem “fibrilações”, de modo a pro¬ 
mover um firme pulso de alta 
tensão emitido pelo reator, para um 
acendimento seguro e rápido das 
lâmpadas! 

Inevitavelmente, nosso 

STARTER ELETRÔNICO Pf 
LÂMPADAS FLUORESCENTES 
(SELF) é maior, mais pesado e 
mais caro do que um starter con¬ 
vencional,.. Considerando porém as 
ind meras vantagens inerentes ao 
seu uso, esses três pontos mos¬ 
tram-se largamente compensados! 
Senão, vejamos: 

- Praticamente “nunca mais” ocor¬ 
rerão as “chatas” e dispendiosas 
trocas de starters. 

- As lâmpadas controladas não mais 
“flicam” (oscilam sua luminosi- . 
dade) no momento da ligação! ; 
Mesmo que isso ocorra, o fenô- i 
meno será nitidamente reduzido ^ 
ou atenuado, com o SELF! 

- Graças aos contatos duplos do * 
mini-relê utilizado, o SELF pode 
comandar, indiferentemente, duas 
lâmpadas entre 20 e 80 watts cada 
(starters convencionais têm que 
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RflONTAGEM 155 - STARTER ELETRÓNICO (P/LÂMPADAS FLUORESCENTES) 


ser dimensionados especificamen¬ 
te para as potências das lâmpadas 
controladas...). 

- A efetividade do acionamento 
(sem “flicagens” e até com tempo 
de “ignição” ajustáveis) benefi¬ 
cia nitidamente a vida dtil das 
lâmpadas (calculamos que esta 
pode atingir até o dobro da expec¬ 
tativa com staiters convencio¬ 
nais!). 

Enfim: as vantagens suplan¬ 
tam, sem diívida o que eventual¬ 
mente possa ser considerado como 
“desvantagem” (tamanho, peso e 
custo inicial...). 

Alie-se a isso o fato do SELF 
ter um circuito simples, fácil de, 
montar e de instalar, ao alcance 
mesmo dos principiantes, bastando 
ao instalador ter alguns conheci¬ 
mentos básicos (e - obviamente - 
seguir cuidadosamente as Ins¬ 
truções aqui dadas...). 


- Tempo de “ignição”: ajustável, 
por trim-pot, aproximadamente 
entre 0,2$ e 3s (período em que os 
Filamentos da lâmpada fluorescen¬ 
te permanecem automaticamente 
energizados, no momento da li¬ 
gação inicial do interruptor geral). 

- Tensão da rede: 110 ou 220 VGA 
(basta alterar uma tfnica e simples 
ligação interna do circuito). 

- Alimentação/Instalação: o SELF 
necessita de alimentação pela rede 
CA, porém seu consumo médio, é 
baixíssimo (fração de watt), Na 
instalação final, a alimentação do 
SELF é “puxada” após o inter¬ 
ruptor normal da lâmpada, perma¬ 
necendo, portanto, também desli¬ 
gado, quando a lâmpada estiver 
apagada. O reator original aco¬ 
plado à lâmpada permanece em 
uso, na sua função e “posição” 
elétrica convencionais. 


CARACTERÍSTICAS 

- Sistema eletrônico para “partida” 
de lâmpadas fluorescentes, para 
substituição de stmt&rs conven¬ 
cionais. 

- Capacidade: duas lâmpadas, com 
potências de 20 a 80W cada. 


0 CIRCUITO 

Dentro do box envolvido por 
uma linha tracejada, na fig. 1, te¬ 
mos o esquema do circuito do 
SELF, Juntamente com o diagrama, 
vemos a circuitagem normal de in¬ 
terligação rede/reator/lâmpada, cti- 
ja “partida” será comandada pelo 


INT. 

lamr 



RCATOR 


S YYYY 




i 1 


LAMR 
FLUOR, 
20-00w 




Jl 



SELF... 

A “coisa” toda é extrema¬ 
mente simples e direta: o circuito 
está centralizado em tomo de um 
Integrado 555 (esse “está em to¬ 
das”, né.„?) trabalhando como 
simples temporizador de precisão 
(função específica para a qual foi 
“inventado”.,.), cujos limites estão 
parametrados pelo capacitor ele- 
trolftico de 47u e mais □ resistor de 
4K7 em série com o trim-pot de 
47 K (através do qual podemos 
ajustar o período de temporização, 
aproximadamente entre 02$ e 3s,„). 
Quem já conhece as aplicações 
normais do 555 poderá achar a con¬ 
figuração pouco ortodoxa, porém 
(notem que o pino 7 não é usado, e 
que o pino 2, de “disparo”, está di- 
retamente incorporado à rede RC 
de temporização..,) com esse arran¬ 
jo, obtemos a “partida automática”, 
no exato instante em que o circuito 
é alimentado, facilitando as coisas 
e eliminando um controle extra, 
que seria necessário no arranjo 
“tradicional” de temporização com 
o 555. O diodo 1N4148 em “anti- 
paralelo” com os resi Stores da rede 
temporizadora, está lá para efetuar 
a rápida descarga do capacitor, 
sempre que o circuito é desligado, 
permitindo assim excelente pre- 
cisão mesmo que o SELF seja des- 
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ligado e novamente ligado logo em 
seguida (coisa improvável, mas que 
pode acontecer, na mão de loucos e 
brincalhões.**). 

A saída do 555 (pino 3) acio¬ 
na diretamente um mini-relê 
(MC2RC2) dotado de um par de 
contatos reversíveis, o que nos 
permite comandar simultaneamente 
duas lâmpadas (uma através das 
saídas “A-A” e outra através de 
“B-B”**,), O costumeiro diodo 
(1N4148) em “anti-paraleío” com a 
bobina do relê, protege o Integrado 
contra surtos de tensão que nor¬ 
malmente ocorrem na desenergi- 
zação da dita bobina. 

A alimentação do conjunto é 
convencional e simples: um peque¬ 
no transformador com secundário 
para 12-0-12V x I50mA (na verda¬ 
de, a corrente “pedida” pelo circui¬ 
to é até menor que tal parâmetro, 
mas não é fácil encontrar-se trans¬ 
formadores de força para correntes 
muito baixas, portanto***) apresenta 
sua C.A* “rebaixada” para retifi¬ 
cação pelos dois diodos 1N4001, 
após o que o capacitor eletrolftico 
(220u) filtra e armazena a corrente 
necessária ao circuito. Embora bas¬ 
tante imune a transientes (pela sua 
prdpria organização e condição de 
“disparo na energização”.**) o cir¬ 
cuito conta ainda, na sua linha de 
alimentação, com um desaeopla- 
mento proporcionado pelo capaci¬ 
tor de 47n, para máxima seguran¬ 
ça.** 

O primário do pequeno trans¬ 
formador de força é alimentado di¬ 
retamente pela rede C.A*, em con¬ 



F«g. 3 


junto com o próprio sistema lâmpa¬ 
da/reator {ao qual o SELF é aco¬ 
plado***), de modo que o interruptor 
normal da lâmpada tambéxn é o in¬ 
terruptor do SELF. 


LISTA DE PEÇAS 

• 1 - Circuito Integrado 555 

• 2 - Diodos 1N4001 ou equiva¬ 

lentes 

• 2 - Diodos 1N4148 ou equiva¬ 

lentes 

• I - Mini-relê MC2RC2 (“Me- 

taltex") com bobina para 
12 VCC e dois contatos re¬ 
versíveis para 2A cada. 

• 1 - Resistor 4K7 x 1/4W 

• 1 - Trim-pot (vertical) de 47K 

• 1 - Capacitor (poliéster) 47n 

• 1 - Capacitor (eletrolftico) 47u 

x 25 V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 

220ux 25V 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 

específica para a montagem 
(5,9 x 2,8 cm) 

• 1 - Transformador de força, 

com primário para 
0-110-22QV (3 fios) e se¬ 
cundário para 12-0-12 V x 
I50mA (para boa compac¬ 
tação da montagem, quanto 
menor o trafo, melhor...) 

• 2 - Pedaços de barra de cone- 

tores parafusáveis (“Sin- 
dal”), sendo um com 2 
segmentos e um com 4, 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• * Quem quiser acomodar o 

SELF com um aspecto bem 
profissional, poderá embu¬ 
tir o circuito/trafo numa 
pequena caixa plástica, cu¬ 
jas dimensões dependerão, 
basicamente, do próprio 
volume apresentado pelo 
transformador utilizado. 

• - Adesivo de epoxy (ou cia- 

noacrilato) para eventual 
fixação da placa do circuito 
ao próprio corpo do trans¬ 
formador (também no sen¬ 
tido de compactar o con¬ 
junto, conforme veremos 
mais adiante, na sugestão 
da fig. 5)* 


OS COMPONENTES 

“Sem galhos”.*. Todas as pe¬ 
ças são comuns, nacionais, e de fá¬ 
cil aquisição* O Integrado (555) é 
fornecido por uma “pá” de fabri¬ 
cantes (podem surgir “letras” ou 
“mlmeros” antes ou depois do có¬ 
digo básico - 555 - mas isso não 
terá importância,**), os diodos ad¬ 
mitem equivalências e até o próprio 
relê, embora específico em sua 
condição de mini - contatos duplos 
e pinagem DIL, também pode ser 
obtido em mais de uma origem na¬ 
cional. 

Quanto ao transformador, su¬ 
gerimos que o Leitor/Hobbysta 
procure obter aquele que apresentar 
o menor tamanho, desde que dentro 
das especificações elétricas rela^ 
cionadas na LISTA DE PEÇAS*.. 
Se, Inclusive, for encontrado um 
com secundário para lOOmA, pode, 
tranquilamente, ser usado (embora 
o parâmetro mínimo standartizado 
pelos fabricantes situe-se entre 150 
e 200mA.**), 

Quem não üver muita prática, 
deverá (antes da montagem..*) con¬ 
sultar o TABELÃO, para a devida 
identificação dos terminais dos 
componentes polarizados (Integra¬ 
do, diodos, eletrolfticos.*.)* 


A MONTAGEM 

Começando pela confecção da 
placa específica de Circuito Im¬ 
presso, cujo lay out encontra-se na 
fig. 2 (em tamanho natural, para fa¬ 
cilitar a cópia direta...), o Lei¬ 
tor/Hobbysta deverá guiar-se pelas 
normas tradicionais, sempre lem¬ 
bradas nas INSTRUÇÕES GE¬ 
RAIS PARA AS MONTAGENS 
(junto ao TABELÃO, no começo 
de toda A PE*.*) de modo a garantir 
êxito na construção do SELF,*. 

Embora tanto peças e compo¬ 
nentes, quanto a própria placa, se¬ 
jam todas fáceis de obter ou fazer, 
aqueles que residirem nas localida¬ 
des muito pequenas e muito afasta¬ 
das das Capitais, podem sempre re¬ 
correr ao sistema de KÍTs vendidos 
pelo Correio, cujo Cupom de Soli¬ 
citação (e Instruções,*.) encontra-se 
em outro local da presente Edição 
de APE,„ 
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Obtida (feita em casa, ou ad¬ 
quirida com o KIT,„) a plaquinha, 
podemos passar à parte que o 
Hobbysta mais gosta: colocar e 
soldar os componentes* Para tanto, 
a figura 3 mostra com todos os de¬ 
talhes, o “chapeado 71 da montagem, 
a placa agora vista pelo lado não 
cobreado, todas as peças devida¬ 
mente posicionadas, identificadas, 
codificadas e com terminais e pola¬ 
ridades claramente simbolizados, 
ATENÇÃO à posição do Integrado 
e diodos, polaridades dos eletrolfti- 
cos, etc* Quanto ao relê, notar que 
sua especial configuração de pinos 
simplesmente não permite sua in¬ 
serção na placa em posição errada! 

Tudo soldadinho (esse “sol¬ 
dadinho” aí nào tem nada a ver 
com “recruta”*.*), o próximo passo 
é conferir “com lente” todas as pe¬ 
ças, posições, valores, condições 
dos pontos de solda, etc. Só então 
devem ser “capados” os excessos 
de terminais e “pernas”, pelo lado 
cobreado da placa (com alicate de 
corte). Existe uma razão lógica pa¬ 
ra essa “ordem das coisas 1 ’: se for 
constatado um erro ou inversão, 
enquanto os componentes tiverem 
suas “pernas” inteiras, poderão ser 
facilmente removidos (um sugador 
de solda é ferramenta utilíssima 
nessa operação***) e re-inseridos e 
ligados na posição correta... Já com 
as “pernas amputadas”, ficará mui¬ 
to mais difícil o eventual reaprovei- 
tamento de uma peça cuja posição 
se constatou errônea*** 

Satisfeitas as condições ante¬ 
riores, podem ser feitas as (poucas) 
conexões externas à placa, mostra¬ 
das na fig. 4, onde o Circuito Im¬ 
presso ainda é visto pelo seu la¬ 
do não cobreado (por uma simples 
questão de “visualização”, os 
componentes sobre a dita placa não 
são mais mostrados, mas conside¬ 
rem que “eles estão lá”***)* Muita 
atenção às ligações do transforma¬ 
dor: em (A) temos a conexão para 
utilização em rede de IiO VGA, e 
em (B) para rede de 220 VCA. Pa¬ 
ra a identificação do primário (P) e 
secundário (S), lembrar que o pri¬ 
meiro costuma apresentar três fios 
em cores diferentes, enquanto que 
no segundo, os fios extremos apre¬ 
sentam cores idênticas, diferindo 
apenas a cor do fio central* 



todas as ligações externas mostra- dor,,, 
das na fig* 4 devem ser curtas, de 
modo que o conjunto não se apre¬ 


sente como uma ‘"coisa” cheia de 
“penduricalhos”, deselegante e su¬ 
jeita a problemas de identificação 
de fios e ligações*** 

Para que tudo possa ficar bem 
reduzido, em termos de tamanho fi¬ 
nal do conjunto, sugerimos o arran¬ 
jo físico exemplificado na fig* 5, 
com a plaquinha simplesmente co¬ 
lada (usar adesivo forte de 
epoxy.*,) à lateral do próprio trans¬ 
formador (CUIDADO para que ne¬ 
nhuma parte metálica da estrutura 
do transformador toque as pistas e 
ilhas cobreadas do Circuito Impres¬ 
so - se isso acontecer, “vai sair fu¬ 
maça”,*,), Na sugestão, o bloco de 
conetores para instalação poderá 
também ser colado no topo do 
transformador, transformado o con¬ 
junto num sd bloco físico, bastante 
prático e fácil de instalar (a fixação 
geral passa a ser feita, no lugar de- 


INSTALAÇÂO E AJUSTE 

O próprio esquema (fig* í) já 
dá uma idéia concreta de como o 
SELF interage com a lâmpada/rea¬ 
tor, porém naquela ilustração, para 
efeito de simplificação, apenas uma 
lâmpada era mostrada**, Na verdade 
(conforme se vê na fig. 6) o SELF 
foi especificamente desenhado para 
o comando de duas lâmpadas, cada 
um dos contatos operacionais do 
relê da Saída perfazendo a função 
de um dos starteo originalmente 
necessários. 

O diagrama (fig* 6) é bastante 
claro e eventuais situações espe¬ 
ciais (um reator para cada lâmpada, 
por exemplo*,,) poderão ser facil¬ 
mente resolvidas observando-se 
com atenção aos esqueminhas de 
interligação que costumam vir im¬ 
pressos sobre os próprios reatores 
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Fig. 6 


(peio menos nos de boa qualidade e 
origem».). Em qualquer caso, basta 
raciocinar que: CADA PAR DE 
CONTATOS DO SELF ("A-A" e 
“B-B”) TRABALHARÁ, ELE¬ 
TRICAMENTE, EM SUBSTI¬ 
TUIÇÃO A UM STARTER CON¬ 
VENCIONAL! Além disso, nâo 
esquecer das LIGAÇÕES DE 
ALIMENTAÇÃO DO PRÓPRIO 
SELE, que, para completa praticí- 
dade, devem ser tomadas “após” o 
interruptor geral (“CH”) que con¬ 
trola a entrada de C.A. para todo o 
sistema! 

Na primeira vez que é ligado, 
o SELF deve ter seu trim-pot de 
ajuste posicionado a "meio curso” 
(temporização de “partida” em 
aproximadamente 1,5 segundo,»). 
Se a lâmpada controlada "der uma 
piscada”, mas não acender, aumen- 
ta-se (através do trim-pot) um pou¬ 
co o tempo de "ignição”, para cor¬ 
rigir o problema.» Por outro lado, 
se a lâmpada acender corretamente, 
porém nôtar-se um excessivo brilho 
alaranjado nas extremidades do tu¬ 
bo (onde justamente estão os fila¬ 
mentos de “ignição”), convém di- 
nnmiir um pouco o tempo de ener- 
gizaçáo dos filamentos, girando o 
trim-pot para o “outro” lado. Nor- 
maimente, contudo, um ajuste 
"central" no trim-pot dará resulta¬ 
dos perfeitos, à primeira tentativa 
(Obtidos os resultados esperados, o 
trim-pot não precisará mais ser 
"mexido”,,,), 

A validade básica do trim-pot 
(além desse ajuste de otimização, 
inicial,») é mostrada no seguinte 
aspecto: com a "idade”, as lâmpa¬ 
das vão, lentamente, ficando menos 
eficientes, em termos de ionização, 
requerendo frequentemente um 
período maior de aquecimento do 


filamento, para um seguro disparo 
(acendimento ao fim da tempori¬ 
zação de "partida”...). Com starters 
convencionais, teríamos aquele de¬ 
sagradável “pisca-pisca” que, se 
nâo solucionado pela simples troca 
do dito starter, só poderia ser corri¬ 
gido pela substituição da própria 
lâmpada». Com o SELF, muito 
provavelmente essa situação normal 
de “envelhecimento” poderá ser 
resolvida por um aumento na tem¬ 
porização (via novo ajuste no 
trim-pot»)* com o que se ganha 
ainda um “rabo” de vida dtil na 
lâmpada! 

Para finalizar: os starters con¬ 
vencionais, quando de qualidade 
duvidosa, costumam “travar”, o 
que mantém os filamentos da lâm¬ 
pada ligados por longos períodos 
(eles não foram feitos para tal com¬ 
portamento,»)* levando-os à ine¬ 
vitável “queima”». Isso simples¬ 
mente NAO OCORRE com o 
SELF já que sua precisa e ajustável 
tempo rizaçâo , i nexora velmente 
termina no período previsto, além 
de proporcionar um “golpe seco” 
de desenergização ao reator, com o 
que o dito cujo apresenta um pulso 
de alta tensão bem mais consistente 
à lâmpada, de modo a dar o "pon¬ 
tapé inicial" ao fluxo de elétrons 
necessário ao firme acendimento! 

Montado conetamente, insta¬ 
lado de acordo, e desde que não 
ocorram brutais transientes na rede 
(fato que - de qualquer maneira - 
também inutilizaria "na hora” um 
sistema convencional,») o SELF 
apresentará durabilidade enorme, 
provavelmente centenas de vezes 
superior à de um starter “arqueoló¬ 
gico”,» 


r 



ALADIM 

FORMAQAO E APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL 

CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA: 


* RÁDIO * TV PRETO E BRANCO 
m TV A CORES • TÉCNICAS DE ELE¬ 
TRÔNICA DIGITAL • ELETRÔNICA 
INDUSTRIAL • TÉCNICO EM MANU¬ 
TENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 


OFERECEMOS A NOSSOS ALUNOS: 

1) A segurança, a experiência e a idonei¬ 
dade de uma escola que em 30 anos 
já formou milhares de técnicos nos 
mais diversos campos da Eletrônica; 

2) Orientação técnica, ensino objetivo, 
cursos rápidos e acessíveis: 

3) Certificado de conclusão que, por ser 
expedido peio Curso Aladim, e não só 
motivo de orgulho para você, como 
também a maior prova de seu esforço, 
de seu merecimento e de sua capaci¬ 
dade; 

4) Estágio gratuito em nossa escofa nos 
cursos de Rádio, TV pb e TVC, feito 
em fins de semana (sábados ou do¬ 
mingos). Não é obrigatório mas é ga¬ 
rantido ao aiuno em qualquer tempo. 


MANTEMOS CURSOS POR FREQUÊNCIA 



Seja qual for a sua Idade, 
seja qual for o seu nível 
cultural, o Curso Aladim 
fará de Vocé um técnico! 



Remeta este cupom para: CURSO ALADIM 
R. Fforéncío de Abreu, 145 - CE R01029 - 
S.Paulo-SP, solicitando informações sobre o(s) 
cursofs) abaixe indícado{s): 

□ Rédto 

□ TV 9 coreíi 
n Eletrônica Industrial 
Q TV preto e branco 
Cl Técnicas de Eletrônica Digital 

□ Técnico em Manutenção de Fletrock rnôsticoa 


Nome -rli T n.muil 

Endereço 


V 


Cidede .... 
Esiado ... 



CEP ... 

...... J 


A Pt “28 
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Detetor 
Ultra-Sônico 
de Movimento 
ePresença 



COM A MOMENTÂNEA DISPONIBILIDADE DOS IMPORTANTES E MI¬ 
NI ATURIZADOS TRANSDUTORES ULTRA-SÓNICOS ESPECÍFICOS, 
FINALMENTE TRAZEMOS O PROJETO TÁO ESPERADO POR TODOS 
OS HOBBYSTAS: UM VERDADEIRO “RADAR” DE SEGURANÇA, 
COM EXCELENTE SENSIBILIDADE "VOLUMÉTRICA” E ALCANCE, 
FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E “INVISÍVEL”, DETETANDO PRON¬ 
TAMENTE QUALQUER INTRUSÃO NA ÁREA CONTROLADA E DE- 
NUNCIANDO-A ATRAVÉS DO DISPARO (TEMPORIZADO E AJUSTÁ- 
VEL, ENTRE 0,5 E 20 SEGUNDOS) DE UM RELÊ DE POTÊNCIA, CA¬ 
PAZ DE COMANDAR CARGAS DE ATÉ 10A (EM C.C.) OU ATÉ 1.200W 
(EM CA.)! GRAÇAS AO SISTEMA DE "RADAR DGPPLER”, TODO O 
SISTEMA CONCENTRA-SE EM UM SÓ MÓDULO, COMPACTANDO O 
PROJETO, E REDUZINDO SEU CUSTO E COMPLEXIDADE AO MÍNI¬ 
MO POSSÍVEL! 


Todo "apeante” contumaz 
sabe que uma das mais importantes 
normas internas de APE é “não re¬ 
dundar, não repetir projetos” t já 
que consideramos - no mínimo - 
uma “traição” ao cliente/Leitor, 
que paga por uma Revista inédita e 
acaba (como ocorre em muitas pu¬ 
blicações do gênero, por aí...) rece¬ 
bendo um exemplar no qual os pro¬ 
jetos mostrados não são mais do 
que nítidas repetições ou puras có¬ 
pias de montagens anteriormente 
mostradas no mesmo veículo! Já 
que estamos no assunto, segundo 
constatação do Leitor/Hobbysta 
Alex R. Moreti, de São Paulo - SP 
(seu nome está sendo citado porque 
ele nos autorizou, formalmente.*,), 
numa só publicação de divulgação 
de Eletrônica, ao longo dos dltimos 
anos, foi mostrado praticamente o 
mesmo projeto de um pequeno 
transmissor de FM, mais de uma 
dezena de vezes (na sua carta, o 
Leitor relaciona “um monte” de 


outros casos semelhantes, porém o 
citado é o mais nítido**,)* 

Por tal razão “dogmática”, 
relutamos, muitas vezes, até em re¬ 
visitar temas (nunca projetos. * *). 
Entretanto, outra determinante 
norma/filosofia de trabalho, aqui, é 
rigorosamente respeitar e atender 
aos interesses diretos do Univer¬ 
so/Leitor, além de, obvtamente, 
cumprir as eventuais promessas fei¬ 
tas na Revista (brasileiro se surpre¬ 
ende, pois não está acostumado 
com isso,..). Quando, em APE n° 
11, um ano e meio atrás, trouxemos 
o projeto do RADAR ULTRA- 
SÔNICO (ALARME VOLUMÉ- 
TRICO), fomos obrigados, por 
razões técnicas vigentes na época, 
a implementar a montagem com 
transdutores não específicos, im¬ 
provisados a partir de fwceferc pie- 
zo-elétricos disponíveis no merca¬ 
do. Embora funcional, o RUSO ti¬ 
nha (por tal improvisação,*,), algu¬ 
mas inerentes “insuficiências”*** 


Naquela oportunidade, afirmáva¬ 
mos que tão logo fosse possível ob¬ 
ter transdutores específicos de ul¬ 
tra-som voltaríamos ao tema... 

Graças a um convênio comer¬ 
cial confiável, com o importante 
Patrocinador de APE (EMARK 
ELETRÔNICA) temos, agora, a 
esperada oportunidade e - portanto 
- aqui está a “repetição melhorada” 
daquela idéia original: o DETE¬ 
TOR ULTRA-SÔNICO DE MO¬ 
VIMENTO E PRESENÇA 
(DUMP), “revisitando” o projeto 
do RUSO, porém com nítidas e 
evidentes vantagens e aperfeiçoa¬ 
mentos ! Aos (acreditamos que pou¬ 
cos,**) Leitores/Hobbystas que in¬ 
terpretarem esta inserção como uma 
“redundância”, encarecemos nos¬ 
sas desculpas, porém aqui a maioria 
manda, e a quantidade de cartas so¬ 
licitando o projeto nos pareceu 
mais do que significativa*** 

Sintetizando a atuação do cir¬ 
cuito (para aqueles que não viram o 
projeto original.*.), o DUMP emite, 
por um transdutor especial, um fei¬ 
xe largo de energia em ultra-som na 
direção geral do ambiente ou área a 
controlar**. Um outro transdutor, 
específico também, constantemente 
recebe o “retomo” ou reflexos do 
feixe, devolvidos pelos objetos, 
móveis, paredes, etc., normalmente 
presentes no local. Enquanto tudo 
estiver imóvel, o circuito aceita o 
fato como “tudo bem”*.. Assim, 
porém, que um intruso tentar pene¬ 
trar ou transitar pela área controla- 
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da, os reflexos do feixe sofrem uma 
natural modificação no seu padrão, 
circunstância esta imediatamente 
reconhecida e identificada pelo cir¬ 
cuito, que então dispara (via poten¬ 
te relê de saída...) um alanra, sire¬ 
ne, lâmpada, aviso remoto, etc. Pa¬ 
ra melhor aproveitamento (outro 
aperfeiçoamento em relação ao pro¬ 
jeto original, de ÁPE n- H...)* esse 
próprio disparo é temporizado e 
AJUSTA VEL, podendo manter-se 
entre 0,5 e 20 segundos, com o que 
se amplia muito a utilização prática 
do sistema. 

Além desse ajuste de tempori¬ 
zação, o circuito do DUMP apre¬ 
senta apenas mais um controle, na 
forma de um simples trim-pot de 
“sintonia**, para oümizar o alcance 
e a sensibilidade do sistema (regu- 
lagem muito fácil de ser feita..). 
No mais (com nítidas vantagens,,.), 
o DUMP preserva todas as possibi¬ 
lidades de utilização prática já ma¬ 
nifestadas no original RUSO: apre¬ 
senta desempenho altamente con¬ 
fiável em detetar movimentos de 
pessoas, animais, vefculos, etc,, 
dentro de uma área ou volume físi¬ 
co ideai, podendo também ser 
adaptado na vigilância de compar¬ 
timentos residenciais, comerciais 
ou industriais, em sistemas anti- 
roubo para veículos, no controle de 
maquinários e operações industriais 
diversas, etc. 


CARACTERÍSTICAS 

- Sistema eletrônico detetor de 


“presença" (por movimento.,.) 
num espaço físico determinado, 
baseado no efeito Doppla-, utili¬ 
zando como “veículo** ondas ul¬ 
tra-sônicas. 

- Emissão e sensoreamento do feixe 
ultra-sônico por transdutores es¬ 
pecíficos, sintonizados e miniatu- 
rizados, de alta eficiência. 

- Alcance (sensibilidade linear e 
volumétrica): capaz de controlar 
um volume ambiental de até cerca 
de 7Qm 3 (mais do que a média de 
qualquer compartimento domésti¬ 
co) e numa maior extensão linear 
de 2 a 7 metros, dependendo das 
características do local. 

- Resolução: capaz de, a cerca de 2 
metros de distância, detetar um 
pequeno e rápido movimento, de 
um objeto do tamanho de um ma¬ 
ço de cigarros! 

- Invisível e silencioso (o feixe ul¬ 
tra-sônico não pode ser visto nem 
ouvido.,.). Não aceita “inter¬ 
ferências" de outras fontes sono¬ 
ras, 

- Saída: por relê, com temporização 
ajustável (entre 0,5 e 20 segun¬ 
dos), com uma potência de acio¬ 
namento de até 1.200W (em C.A,) 
ou até 10A (em C.C.), 

- Ajustes: apenas dois. Um trim-pot 
para determinar a temporização 
do disparo de alarme (tempo de 
energização do relê de safda)e ou¬ 
tro para a perfeita sintonia do sis¬ 
tema. 

- Alimentação: 12 V.C.C., sob cor¬ 
rente máxima de 500mA (com¬ 
patível, portanto, com fontes ou 
bateria de carro). 


O CIRCUITO 

A flg, 1 traz o diagrama es¬ 
quemático do circuito do DUMP. 
Embora fisicamente estruturado 
como bloco íinico, eletronicamente 
o circuito é formado por dois mó¬ 
dulos: um de emissão e outro de re¬ 
cepção/processamento do sinal. 

O módulo de emissão (gera¬ 
dor do feixe de ultra-sons) é estru¬ 
turado em tomo de um dnico Inte¬ 
grado da família digital C.MOS 
(4049), contendo originalmente 6 
gates simples inversores (esquerda 
do esquema...), Os inversores deli¬ 
mitados pelos pinos 2-3 e 4-5 for¬ 
mam, com o auxílio do resistor de 
I00K, capacitor de 560p e trim-pot 
(de sintonia ou ajuste da frequên¬ 
cia,,.) de 33K, um simples ASTA- 
VEL (oscilador) com frequência 
nominal em tomo de 40 KHz. Os 
outros quatro gates do 4049 (pinos 
6-7, 9-10, 11-12 e 14-15..,) estão 
paralelados dois a dois e interliga¬ 
dos à saída do oscilador (pino 4) de 
modo a promover, nos pinos 10 e 
15, uma saída de potência em con¬ 
tra-fase, razoavelmente simétrica, 
do sinal gerado. Através do capaci¬ 
tor de 100n esse sinal (40 KHz) é 
aplicado ao transdutor MA40Á5S, 
específico, de alto rendimento na 
frequência de trabalho.,. 

Já o módulo de recepção/pro¬ 
cessamento é -naturalmente - mais 
complexo, mas ainda assim baseado 
em conceitos e arranjos comuns. 
Inicial mente o transdutor 
MA4ÜA5R (específico para a re¬ 
cepção de ultra-sons) recebe o sinal 
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refletido e, pelos fenômenos pie- 
zo-elétricos intrínsecos, os trans¬ 
forma num trem de pulsos elétricos, 
O resistor de 3K9, em paralelo com 
o transdutor, determina a impedãn- 
cia de entrada do circuito, reco¬ 
mendada pelo fabricante do 
M40A5R, Em seguida, através do 
capacitor/isolador de 470n, o sinal 
é aplicado a um poderoso amplifi¬ 
cador estruturado em tomo dos dois 
transístores BC549C, mais seus 
componentes de polarização, aco¬ 
plamento e realimentação (resisto- 
res de 100K, dois de 1GK, 2K2, e 
capacítor eletrolftico de 22u) que 
determinam a faixa ideal de passa¬ 
gem de frequência, proporcionando 
um ganho substancial apenas em 
tomo da frequência de trabalho. 

Na sequência do circuito, te¬ 
mos um diodo IN414S, na função 
detetora (demoduladora), com o 
que qualquer pequena diferença ou 
variação na frequência fundamental 
(40 KHz) é imediatamente trans¬ 
formada num sinal de baixa fre¬ 
quência, por sua vez amplificado 
pelo transístor BC548, cujo termi¬ 
nal de base está dcsacoplado pelo 
capacítor de 47n, tendo seu emissor 
“carregado” pelo resistor de valor 
relativamente elevado (33K), 

Explicando, agora, esse 
“negócio” da “diferença ou va¬ 
riação” da frequência; a fundamen¬ 
tal de 40 KHz está sempre “lá”, e é 
normalmente ignorada pelo circuito 
de recepção. Acontece que, pelo 
chamado efeito Doppler, sempre 
que uma fonte (original ou “refleti¬ 
da”.^) de sinal ondulatório se 
aproxima ou se afasta de um ponto 
de observação, um detetor situado 
nesse ponto, sente uma redução ou 
um aumento na frequência origi¬ 
nalmente emitida pela tal fonte 
(ainda que esta, em seu ponto de 
origem, não tenha se modificado!). 
Esse fenômeno apenas se manifesta 
durante o movimento relativo da tal 
fonte, já que, se esta permanecer 
estática, a qualquer distância do 
ponto detetor, este não “sentirá” 
qualquer variação na fundamental,.. 
No DUMP, o módulo de re¬ 
cepção está constantemente “per¬ 
cebendo” a frequência fundamental 
de 40 KHz originalmente emitida 
pelo módulo oscilador, e refletida 
de forma estática pelos objetos (pa¬ 
redes, móveis, etc.) existentes no 


local de instalação. Como paredes 
não se mexem (salvo em São Fran¬ 
cisco, uma ou duas vêzes a cada 
século,..), o circuito não processa e 
não reage,,. Quando, porém, algu¬ 
ma coisa (ou “alguém”,,,) movi- 
mentar-se pela área de atuação do 
feixe ultra-sônico, a porção refleti¬ 
da por esse corpo em movimento 
“mostrará”, ao transdutor de re¬ 
cepção, a tal pequena variação de 
frequência (efeito Doppler). O dio¬ 
do 1N4148 à base do terceiro 
transístor demodula, ou efetua o 
“batimento” da frequência funda¬ 
mental com essa outra, alterada, 
apresentando ao BC548 a “diferen¬ 
ça”, heterodinada, das frequências. 

O sinal/diferença, recolhido 
no emissor do transístor pelo capa- 
citor de 10n, é então aplicado à en¬ 
trada ínversora (pino 2) de um 
Amp.Op. 741, estruturado em am- 
plificador/comparador de elevado 
ganho (pela polarização oferecida 
à$ suas entradas pelos resistores de 
10K, 10QR, 220K e 10K...). Na 
presença do sinal/diferença, a saída 
(pino 6) do 741 “baixa” repenti¬ 
namente, descarregando (via resis¬ 
tor de 4K7 e diodo 1N4I48) o ca- 
pacitor eletrolftico de 4u7 (quando 
tal situação cessa, o eletrolftico é 
novamente recarregado - agora 
mais lentamente, peio estado “alto” 
na saída do 741, via resistores de 
47K e 4K7, em série,.,). 

Observando que o tal capaci- 
tor de 4u7 está diretamente acopla- 
dò ao pino de disparo (2) de um In¬ 
tegrado 555 estruturado em MO- 
NOESTÁVEL (temporizador sim¬ 
ples), cada vez que a carga no dito 
capacitor baixa a menos de 1/3 da 
tensão geral de alimentação, o tem¬ 
porizador é “gatilhado”, com o que 
se apresentará, na saída do 555 (pi¬ 
no 3) um estado “alto” cujo perío¬ 
do é diretamente proporcional aos 
valores dos componentes da rede 
RC de temporização, formada pelo 
eletrolftico de 10u, mais o resistor 
fixo de 47K e o trim-pot de 2M2 
(através do qual podemos dimen¬ 
sionar o período do MONOESTÁ- 
VEL desde cerca de 0,5 segundo, 
até aproximadamente 20 segundos). 

A saída do 555 apresenta su¬ 
ficiente potência para acionar, nes¬ 
sa condição, um LED monitor (via 
resistor/limitador de IK) e um relê 
(com o diodo 1N4148 em anti-para¬ 


lelo na bobina, prevenindo surtos 
de tensão danosos ao Integrado, 
que ocorrem no desligamento do 
dito relê...). Á partir daí, os conta¬ 
tos de utilização do relê, totalmente 
independentes do resto do circuito, 
podem chavear carga “pesadas", 
em parâmetros de potência e cor¬ 
rente apenas limitados pelas capa¬ 
cidades de tais contatos! 

A alimentação geral é de 12 
volts C.C., desacoplados inicial- 
mente pelo eletrolftico de 220u e 
poliéster de lOGn. Para que tal se¬ 
tor de chaveamento e potência do 
circuito não possa, nos instantes de 
transição, interferir com as áreas 
mais delicadas do arranjo (módulos 
de emissão, recepção e deteção...), 
um segundo desacoplamento é pro¬ 
porcionado por díodo 1N4148, na 
linha do positivo da alimentação, e 
pelo capacítor eletrônico de lOOu 
(visto, no esquema, junto ao bloco 
de emissão.,,). 

Como os dois transdutores ul¬ 
tra-sônicos apresentam um diagra¬ 
ma espectral de sensiblidades muito 
agudo, centrado em tomo dos 40 
KHz, através do ajuste do trím-pot 
de 33K podemos tomar sua sensi¬ 
bilidade geral também bastante 
“aguda”, otimizando o alcance ge¬ 
ral do DUMP... 

Embora dimensionada (na 
verdade hiper-dimensioiiada..,) a 
corrente geral da alimentação em 
tomo de 50ÜmA, o circuito “puxa” 
menos de 1 OOmA (e isso apenas 
com o relê acionado, LED monitor 
iluminado...). A “sobra” de corren¬ 
te é recomendada por razões de se¬ 
gurança. Assim, desde pequenas 
fontes ou conversores, até uma ba¬ 
teria de carro ou moto, podem ser 
aplicados como j fontes de energia 
para o sistema, sem problemas. 


0S COMPONENTES 

Tirando-se os transdutores ul¬ 
tra-sônicos específicos (sobre os 
quais falaremos adiante..,) todas as 
peças necessárias ao circuito são 
comuns, de facílima aquisição na 
maioria dos varejistas de compo¬ 
nentes. Mesmo quem reside longe 
dos grandes centros, pode ainda va- 
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LISTA DE PEÇAS 


• I - Circuito Integrado C.MOS 

4049 

• I - Circuito Integrado 741 

• 1 - Circuito Integrado 555 

• 2 - Transístores BC549C 

• 1 - Transístor BC548 ou equi¬ 

valente 

• 1 - LED, vermelho, redondo, 5 

mm 

• 4 - Diodos 1N4I48 ou equiva¬ 

lentes 

• 1 - Par de transdutores ultra- 

sónicos específicos, “Mu- 
rata”, com os códigos 
MA40A5S (emissão) e 
MA40A5R (recepção) - 
VER TEXTO. 

• 1 - Relê com bobina para 12 

V.C.C. e um contato re¬ 
versível, para 10A (“Me- 
taltex”, cód. GIRC2), 

• I - Resistor 100R x 1/4W 

• 1 - Resistor 1K x I/4W 

• 1 - Resistor 3K9 x 1/4W 

• 1 - Resistor 2K2 x 1/4W 

• I - Resistor 4K7 x I/4W 

• 4 - Resistores 10K x 1/4W 

• I - Resistor 33K x 1/4W 

• 2 - Resistores 47K x I/4W 

• 1 - Resistor 68K x 1/4W 

• 2 - Resistores 100K x 1/4W 

• I - Resistor 22QK x I/4W 

• 1 - Trim-pot (vertical) de 33K 

• 1 - Trim-pot ( vertical) de 2M2 

• 1 - Capacitor (disco ou plate) 

560p 

• 1 - Capacitor (políéster) I0n 

• 1 - Capacitor (poliéster) 47n 

• 2 - Capacitores (poliéster) IQÓn 

ler-se da prática possibilidade de 
fazer a compras de peças pelo Cor¬ 
reio (são várias as firmas que pro¬ 
movem esse tipo de marketing...)» 
bastando atentar para os anúncios 
publicados em APE e mesmo em 
outras revistas do gênero... 

Ao Hobbysta iniciante, reco¬ 
mendamos especial cuidado na 
identificação das peças, polaridades 
e codificações dos seus terminais, 
eventual mente valendo-se do pre¬ 
cioso auxílio do TABELÃO encar¬ 
tado em toda Revista APE... 

Quanto aos transdutores ul¬ 
tra-sônicos (MA4GA5S e 
MÀ40A5R) são peças fundamen¬ 
tais, sem as quais não é possível 
realizar a montagem. Como apenas 
em tempos muito recentes, tais 


• 1 - Capacitor (poliéster) 47Gn 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 4u7 

x 16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 22u 

x 16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 10u 

x 16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 

300ux 16V 

• 1 - Capacitor (eletrolítico) 

220ux 16V 

• 1 - Pedaço de barra de coneto- 

res parafusáveis (tipo 
“Sindal”) cf 3 segmentos 

• 1 - Placa de Circuito Impresso, 

específica para a montagem 
(12,5 x 4,8 cm.) 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/D1VERSOS 

• 1 - Caixa para abrigar a mon¬ 

tagem. Um oofitainer bas¬ 
tante apropriado, e que in¬ 
clusive poderá abrigar 
também uma mini-fonte ou 
conversor para a alimen¬ 
tação do DUMP, é o mode¬ 
lo PB207 (14,0 x 13,0 x 
4,0 cm.) da “Patola”. Ou¬ 
tras caixas de dimensões 
compatíveis, também po¬ 
derão ser usadas. 

• 1 - Ilhós (soquete) para colo¬ 

cação do LED no painel 

• 4 - Pés de borracha para a cai¬ 

xa 


componentes começaram a manifes¬ 
tar sua disponibilidade em alguns 
fornecedores, o procedimento inte¬ 
ligente exige que o Leitor/Hobbys- 
ta tente primeiro obter tais transdu¬ 
tores, para só então passar à aqui¬ 
sição (mais fácil...) das demais pe- 
Ças, Isso evitará desapontamentos e 
fmstações, Em pelo menos ura for¬ 
necedor (EMARK ELETRÔNI¬ 
CA), verificamos a garantia infor¬ 
mal da disponibilidade, enquanto 
durarem os estoques, porém apenas 
incluídos nos KITs, ou seja: o for¬ 
necedor apenas comercializa os 
transdutores como partes integran¬ 
tes do KIT autorizado do DUMP 
(ver anúncio em outra parte da pre¬ 
sente Revista...). Entretanto, uma 
“caçada” sistemática em outros 


fornecedores, poderá resultar posi¬ 
tiva, o que desobrigará o Leitor de 
- forçosamente - realizar a monta¬ 
gem a partir do KIT comercial. 


A MONTAGEM 

Novamente recome nd a mos 
(principalmente para o “recém- 
apeante”..,) um atenta leitura ao 
TABELÃO e às INSTRUÇÕES 

GENS, sempre presentes nas nos¬ 
sas Revistas, para benefício dos 
que ainda são “pagãos”. De¬ 
pois, não adianta “espernear”.,, O 
fundamental é tomar conhecimento 
de importantes “dicas”, “macetes” 
e informações práticas, antes de 
começar as soldagens,., 

O Circuito Impresso específi¬ 
co para a montagem do DUMP tem 
seu arranjo de ilhas e pistas (iay 
out) na ftg. 2, visto em escala 1:1. 
Na confecção da placa “em casa”, 
o lay out deve ser rigorosamente 
respeitado, caso contrário, sérios 
problemas surgirão, no decorrer da 
própria montagem e no futuro fun¬ 
cionamento (ou “não funcionamen¬ 
to”.,.) do circuito. Lembramos aos 
iniciantes absolutos, aos muito pre¬ 
guiçosos, aos que não possuem os 
materiais necessários à confecção 
da placa, que no caso da aquisição 
do DUMP em KIT, esta faz* parte 
integrante do conjunto, já pronta, 
furada, protegida e com o “chapea¬ 
do” demarcado em silk-scTeen (a 
montagem vira, então, uma brinca¬ 
deira de criança.,,). 

Na flg, 3 temos o “chapeado” 
do DUMP: placa vista pelo lado 
não cobreado, com as principais 
peças já colocadas. ATENÇÃO às 
posições dos Integrados, transísto¬ 
res, diodos e capacitores eletrol (ti¬ 
cos. Cuidado também para não 
“trocar as bolas” quanto às lo¬ 
cações v de resistores e capacitores 
(em função dos seus valores,.,). 
Depois de tudo soldado deve ser 
feito uma verificação final, super- 
atenta, para só então cortar-se as 
sobras de terminais pelo lado co¬ 
breado (aproveitar para verificar a 
boa qualidade e condição de cada 
ponto de soida, pelo lado cobreado, 
corrigindo eventuais “cagadi- 
nhas”,,.). 
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Fig. 3 


identificação tem certa importância. 


OS TRANSDUTORES ESPECÍFICOS 

A fig. 4 dá uma série de deta¬ 
lhes importantes sobre as cápsulas 
ultra-sônicas utilizadas no DUMP, 
Observem bem o símbolo e a 
aparência dos componentes, bem 
como a existência de um terminal 
ligado à carcaça, que podemos 
chamar de terminal *‘terra* 1 (dando, 
ao outro, o nome de terminal “vi¬ 
vo”.,,), Embora as cápsulas piezo 
sejam naturalmente não polariza¬ 
das, para efeito de blindagem 
(principalmente no transdutor utiii- 


Os dois transdutores parecem 
idênticos (a única diferença é aque¬ 
la “letrinha final” nos seus códigos 
identifica tórios .,.), são peq ue n os 
(1,6 cm. de diâmetro e 1,2 cm. de 
altura, fora os pinos), estão origi¬ 
nalmente sintonizados para traba¬ 
lhar em 40 KHz, apresentam uma 
sensibilidade média de -67 dB (no 
transdutor “R”) e uma pressão so¬ 
nora média de 112 dB (a 30 cm. do 
transdutor “S”). Ambas a$ cápsulas 
têm um ângulo de diretividade em 
tomo de 50° e a faixa dimensional 


20 cm a 6 metros (isso em termos 
puramente lineares, já que a “cubi- 
eagem” do ambiente dependerá 
muito mais da posição que o con¬ 
junto assume em relação a tal am¬ 
biente, e também da própria forma 
desse ambiente..,). 


As conexões (poucas) exter¬ 
nas à placa são vistas na fig. 5 que 
traz o Circuito Impresso ainda pelo 
lado não cobreado, porém “limpo* 4 
dos componentes originalmente vis¬ 
tos na fig, anterior, para efeito de 
facilitar a visualização. ATENÇÃO 
à polaridade da alimentação (as co¬ 
res dos fios, como é norma, codifi¬ 
cam claramente essa polaridade...), 
identificação dos terminais de saída 
para a Aplicação (NF-NA-C), iden¬ 
tificação dos terminais do LED e 
conexões dos dois transdutores ul¬ 
tra-sônicos. Notar, quanto a estes 
últimos, que apenas o transdutor 
“R” deve ser ligado levando-se em 
conta a posição do seu pino de 
“terra” (“T”, ao ponto “RT” da 
placa,..), já que a cápsula “S” pode 
ser ligada indiferente mente. 

Observar que tanto o LED 
quanto as cápsulas ultra-sônicas. 


zado na recepção do sinal...) essa de deteção situa-se, em média, de 
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embora na figura mostrada em co¬ 
nexões diretamente solidárias à pla¬ 
ca, podem, dependendo do encai- 
xamento e instalação finais preten¬ 
didos, também ser ligados a partir 
de pares de fios finos, com o que 
tais peças apresentarão a possibili¬ 
dade de colocação em pontos mais 
distantes da placa “mãe** {detalhes 
adiante...). 


CAIXA - AJUSTE - INSTALAÇÃO 

Um ponto “mecanicamente” 
importante é especial mente aborda¬ 
do ríã fig. 6: os pinos dos dois 
transdutores são curtos, grossos 
e não devem, nunca, ser “entorta¬ 
dos”, já que o esforço gerado nesse 
eventual “entortamento” poderá 
prejudicar a eficiência da relativa¬ 


mente delicada cápsula piezo exis¬ 
tente “lá dentro” dos componen¬ 
tes... Assim, para ligação à placa, 
recomenda-se o método ilustrado, 
ou seja: soldar, inicialmente, dois 
pedacinhos de fio niS e rígido, às 
respectivas ilhas do Circuito Im¬ 
presso, usando posteriormente tais 
fios como “postes” de ligação para 
os terminais dos transdutores, per¬ 
pendicularmente posicionados, de 
modo que o corpo das cápsulas as¬ 
suma um definido paralelismo com 
relação à superfície da placa. 

Outro ponto que merece 
atenção: para evitar realimentações 
ou a transmissão de vibrações, via 
caixa, é bom que as carcaças dos 
transdutores não encostem nas pa¬ 
redes do Container, na sua acomo¬ 
dação final! Assim, os furos ou ja¬ 
nelas para as cápsulas piezo devem 
apresentar um diâmetro maior do 


que os 16 mm originais do compo¬ 
nente, proporcionando uma “folga” 
conveniente, conforme indica a fi¬ 
gura... 

O “jeitão” final da caixa (se 
usado o Container recomendado no 
item O PCI ONAIS /Dl VERSOS da 
LIST A DE PEÇAS...) pode ficar 
conforme ilustra a fig. 7, com os 
dois furos (lembrar da “folga” e do 
“não encosto”...) para os transdu¬ 
tores no painel frontal, juntamente 
com o LED monitor. Na traseira da 
caixa pode ficar a barra de coneto- 
res para a Aplicação, uma eventual 
chave “liga-desliga” para a alimen¬ 
tação geral, e mais a furação para 
passagem dos cabos de alimentação 
(sejam de um “rabicho” C,A„ se o 
Leitor/Hobbysta preferir “embutir” 
uma mini-fonte “lá dentro”, sejam 
um par vennelho/preto trazendo a 
alimentação C.C. (12V) “pronta”, 
de fora.,.). 

Um acabamento com pés de 
borracha na base da caixa, dará um 
aspecto e uma funcionalidade “pro¬ 
fissional” ao conjunto... 

Terminado o “encaixamento” 
do DUMP, o Leitor/Hobbysta pode 
passar aos ajustes (que são muito 
simples). Com a alimentação liga¬ 
da, coloca-se, inicialmente, o 
trim-pot de “sintonia” (33K) em 
sua posição central, e o de “tem¬ 
po” (2M2) totalmente girado para a 
direita (correspondendo tal ajuste à 
mínima temporização - cerca de 
meio segundo.,.). Se o LED mani¬ 
festar-se aceso no momento da 
energização, logo apagará (decorri¬ 
do o tempo natural do MO- 
NOESTÁVEL...). 

Estando os dois transdutores 
apontando para uma mesma di¬ 
reção, como sugerem as figuras 
5-6-7, passe a mão, rapidamente, 
num movimento de pêndulo, cerca 
de 1 metro à frente dos ditos cujos, 
O circuito deve “sentir” o movi¬ 
mento, com o relê “clicando” e 
com o LED monitor acendendo pe¬ 
lo tempo de 0,5s. Se o LED não 
acender, mova o ajuste do trim-pot 
de 33K “para cá” e “para lá”, len¬ 
tamente, até obter a desejada sensi- 
blidade. Se o LED “travar” aceso, 
é sinal de que a sensibilidade está 
excessiva, fato que também poderá 
ser corrigido por um cuidadoso e 
lento ajuste no dito trim-pot Em 
condições Finais ótimas, o alcance 
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será tal que, com uma pessoa cami¬ 
nhando ao longo da frente dos 
transdutores, mesmo a vários me¬ 
tros de distância, o circuito reagirá 
imediatamente. 

Ta n to no 4 ‘encaixamento * * 
quanto na instalação final, convém 
levar em conta as informações prá¬ 
ticas diagramadas na fig. 8,,. Lem¬ 
brando que a diretividade angular 
dos transdutores abrange aproxi¬ 
madamente 50°, tem importância a 
distância natural entre as duas cáp¬ 
sulas! Se estiverem muito prõximas 
uma da outra, embora a área de 
máxima sensibilidade “comece” 
poucos centímetros à frente do par 
e seja bastante definida, o setor 
mais afastado, de menor sensibili¬ 
dade, será drasticamente reduzido. 
Por outro lado, com as cápsulas 
muito afastadas uma da outra, a 
área geral de sensibilidade média 
aumenta bastante, porém cria-se 
uma zona “morta” logo à frente da 
região entre os dois transdutores! 
Assim, a distância “D” deve ser 
experimentalmente dimensionada 
para a melhor cobertura da área e 
do volume do compartimento ou 
locai a ser monitorado. Na prática, 
recomendamos que tal afastamento 
fique entre o naturalmente obtido 
com a ligação direta dos transduto¬ 
res à placa (cerca de 3cm. para 
“D”...) e cerca de 15 cm, (fator 
que dependerá também das di¬ 
mensões naturais da caixa utilizada 
para abrigar o conjunto). 

De qualquer modo, é impor¬ 
tante - principalmente em ambien¬ 
tes relativamente amplos - que am¬ 
bos os transdutores permaneçam 
apontando para a mesma direção. 
Em condições “super- ideais” - por 
exemplo num longo corredor, com 
o conjunto de transdutores longitu¬ 
dinalmente orientados, o alcance 
pode ultrapassar 7 metros. Já em 
ambientes mais amplos (inclusive 
ao ar livre, onde a sensibilidade é 
naturalmente menor,.), poderão ser 
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obtidos alcances entre 2 e 6 metros, 
sem problemas. 

mmmmm 

Beneficiado pela tensão' com¬ 
patível de alimentação, o DUMP 
pode, com certeza, ser instalado no 
interior de carros. O habitáculo 
então, ficará “preenchido” por 
miíltiplas reflexões do feixe ul¬ 
tra-sônico, proporcionando exce¬ 
lente sensibilidade de modo que 
qualquer “penetração” no veículo 
será "‘sentida” pelo sistema, caso 
em que os convenientes terminais 
do relê poderão ser usados para 
disparar a buzina, por exemplo..* 

Falando nos terminais do relê, 
o Leitor/Hobbysta de APE já deve 
estar mais do que familiarizado 
com a sua utilização, sempre lem¬ 
brando que tais contatos são total¬ 
mente independentes do restante do 
circuito, e portanto poderão ser 
usados “sem medo” para acionar 
lâmpadas, sirenes, motores ou ou¬ 
tras cargas, sejam elas originalmen¬ 
te alimentadas por C.C. (sob cor¬ 
rente de até 10A) ou por C.A* (com 
potência de até 1.200W). 

Nos casos em que a própria 
carga também requeira alimentação 
de 12 V.C.C. (muito comum em di¬ 
versos dispositivos, já que tal valor 
é mais ou menos “standartiza- 
do”..,), nada impede que o DUMP 
e a tal carga compartilhem a ali¬ 
mentação, desde que seja levada 
em conta a capacidade de forneci¬ 
mento de corrente de fonte de 
energia, que deve suprir - no míni¬ 
mo - o equivalente a 500mÀ mais a 
“amperagem” requerida pela carga. 

• •••• 
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Aqui está a grande chance 

para você aprender todos os segredos 

da eletroeletrônica e da informática! 



Tramglobaí AM/FM Receiver 


Kit de Televisão 


Kits eletrônicos e 
conjuntos de experiências 
componentes do mais 
avançado sistema de 
ensino, por correspon¬ 
dência, nas áreas 
da eletroeletrônica e 
da informática! 


Kít dc Refrigeração 


Kit de Microcomputador Z-8G 


Kit Digital Avançado 


Injetor de Sinais 


Kit Básico de Experiências 


Solicite maiores inforpiàçÕes, 

sem compromisso, do curso de: 

* 

Eletrônica 

* 

Eletrônica Digital 

« 

Áudio e Rádio 

* 

Televisão P& B/Cores 

mamemos, tamhént, cursos de: 

* 

Eletrotécnica 

* 

Instalações Elétricas 

* 

Refrigeração e Ar Con¬ 


dicionado 

e ainda: 

• 

Programação Basic 

• 

Programação Cobol 

* 

Análise de Sistemas 

* 

M i croproees s adores 

* 

Software de Base 


OCCIDENTAL SCHOOLS 

cursos técnicos especializados 

Âv.SáoJoi0,1588-2°Sobre Loja CEP 0126 D São Paulo SP 

f one: <Dl 1) 222-0061 


: A 

! OCCIDENTAL SCHOOLS 1 ' 

; CAIXA POSTAL 30.661 
; CEP 01051 São Paulo SP 

i 

l Deseja rocctor, CRATLITAMEKTE, t* tmalago itu%ir;i:du 4o curso dc: 



; Nome-——---- „ ...--—,________ 

J Endereço-—--—-- - ,.-— 

UiP- 

_ lirMado- 


■ Bairro. 
! Cidade. 
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JOGOS ELETRÔNICOS 
& BRINQUEDOS 


* (D04-APE) - Responde tf "bip-bip" terTv 
pofiratfo ao seutósobao ou Talai S ó o módulo . 12.150 0D 

* PnAm pbipétuo pua-AFE) Aciona automaticamente no 

oicuío {pisca LED) Baluisslmo consumo de pilhas PARA PC- 
CWfTES 4.050,00 

* RRO m ALVO aETOÕMCO (004-Aft) - Brinquedo avançado 

SÓ 0 módulo eletrónico ("pistola" e "ateol PARA NCMN 
TES 12,350,00 

* PISTOLA ESPACIAL (04Ó APE) Efeitos sónorasívisuals falis¬ 

te a comandados p/gatiiho de “Toque". Só o módulo eletrónico 
(adaptável a brinquedos j h existentes). PARA PCCWf 
TESS. . . 7,000,00 

* GfmjO ELETRÔNICO AUTOMÁROO (M»-APp> In» [o rpbó 

c/lmiiaçéo perleiiQ do som e do "comportamento" de um flttte 
roal* * Acionado sutomaticaroento pela weundAof Brinquedo 
ava nçad o inédito e fascinante! , 12,020,00 

* POtTERGEET T> PROJETO" (OTO-APE* "Fantasma Elatrónl- 

co’■». "Almi Penada Movida h Pilha" 15 Náo 1 É 0 POLTEftGEIST 
frnHto de "Lâmpada de Atedim" tf ^Caixa da Pnndoré"' Fantesh- 
oo brmquedo, inédito' 10.750,00 

* tMTABtfWTO ELETOOmcO (Q77*APE) - Jogulnhn gpsteso e 

emocioname 1 Pouquíssimas peças! Mmi-montagem PARA PP- 

OANTES» 2.640,00 

* TELfFOPE OE BRMQUQX) (CTV-AJPE) - Inlercómunicador bila¬ 

teral e/tip « amai de chamada incnvpi brmquedo (KíTa 2 unida¬ 
de sf módulos] . 27.000.00 

* CALHOOSCÒPIQ FLETRÔNlCO (W1-APE) Incrível» imagon» 

luminosas coloridas e dmÉmtcas. em "simetria Infinita". a ym 
simptes toque de dodo 1 Fantástico pf Feira do Ciências e ativi¬ 
dades correi jTas^ Só o módute eletrónico 7,220,00 

* ROLETAO I (08S-APE) - Jqgo completo e emocionante tf tO 

LEDa em padrào circular acionado p/toque. tíefaito tempo rua- 
do, decainenio automático da velocidade, trmulaçáo sonora * 
resultado ateaiórlol 17 410 00 

* WSAC##IA ÊLETRÔNCA (O07-APQ ■ Módulo fficii de montar, 

reproduz fiadas", "soluços', “oacarójtt" e outros sons Um 
achado pte hobbyste brincalhão 1 Fácil de montar a "modili- 
car"! . . , . , 19.710,00 

* BAWOLPftiA EiFTnôMCA (Wii-APE) Mlnl-instrumento rnusi- 

cai {brinquedo "sério"] Som dite rente e marcante cftrrbraib op¬ 
cional Fácil montagem e "etecuçAo '' 17.150 00 

* BASTÃO láAoaCO f0®n APfcj - Drloquedo moderníssimo atíona- 

do pttoque da mio. Efeitos áudioívisuarii idênticos aos de pro- 
duros comercian importados 1 As crianças adorarão' 7^970.00 

* RÍUETA FWSSA frOT-APCj Jogo c7»ié 3 pamcipantea ctemr> 

clonenres efedoa âudtotvisuais. Fácil de iqontaf gostoso de io- 
Qf PBcaAlíres 19,300,00 

* LtoAAA MÁGICA incrível acende etum Fósforo c 

‘apaga com um sopre" (smiulAdo]. Fantástico "truque etetróm- 
tfl", léstl da realiza r, PARA nrycy iAHTEBf 6.890.00 

* "FUPtKAMAT^OfrrÁTl. {127-AÍTzJ-Tiro^aq-alvo ületfónico "da 
bolso", com eleitos àudiih vi suais e i neva dores sensores láleis 1 
Emodonenie @ "ctiero" de manifeslãçóes inieressames. apenas 
encontradas em gama* muli& mais caros! Dedicado ao tiobbystã 
miçlen to e ao arnanre de joqos efelrónJcos portále,* 15.120,00 

* PWTO-NA MÃ O (129-APE^M mi- montagem ideal póniciantev 

Comporlamanto idêntico aç "pmtq^comerci-al, que"pia~automaii- 
ta mente, ac ser colocado na palma da máo. Alimentado por ba- 
Iqrla fsubsiiiufvel), sensível ao loque, bom volume sonoro, Lfm 
fanraaflco "brinquedo tecnolbgico"de mon^gem muirn 5 im- 
í ,lea ' , . 11,950,00 

* DADO ELETRÕMGO OE TOQUE (130^APE)>Sort«a(for aulomll^ 

CO {de t a 6] acionado ^Eoque, alimentado pela radeC.A, (sem 
pii Naja. Pqde ser usado índependentemanie. ou como ■‘apoi'D"a 
inúmeros ouiros jogos Fácil mqnlagem . , , 7.150,00 

* JOGO CAÇA-NfQLBS (142-Af^} - Portáld, imile aã ! arnosas 
máquinas dos cassmóg americanos e urugualosl Indicadores 
aleatórios çór % LEDs multicores {inclui eFoitq sonoro acompe. 
fihao dfl pi ".ogedas"!. Gostoso de montar e brincar, 12,150.00 

■ GAÇADGfl DE DUEéDES (lAS-APE) Um Super-Brinquedo Ele- 
In&nico, com “tSCA" e "DUENDE", uma espécie de “escónde- es- 
conde sqNsticado. onde o T3UENDE" deve s«r anconEtado potq 
^AÇADOP" que utiliza a "ISCA" para delelá-lo 1 Manríesiaçóes 
íonqras e visuais interessa nle s e realistas fo DUENDE dá “mar- 
teiBdas" e "pisca os othqs“ luminosos, quando "ouva” a ISCA), 
^Jdaaljpata/H^^ .. , 20.920,00^ 


EFEITOS LUMINOSOS 
(LUZES RÍTMICAS, SEQUENCIAIS OU COMPLEXAS) 


• SIMPLES WULriPTSCA {D17- AfTE) - ETeiTo auomanto tipo "porta 
do Drive En‘ tf 5 LEDs. ideai PARA WOANTES 5,130,00 

* m-SEOUSOAL DE PCfTÍHOA. EGONÚMCA (038-APQ : Trèa 

canais, velocidade ejiustável, bt-tenslo |1 tO-220], Atê 600W ou 
até 12O0W p/canal, AcionamenlD em Onda Completa. PROF4S- 
SlOMAL 30.370.00 

# SEOUFMGtAL 4V {D*3-APF> EfeMo luminoso automático e iné¬ 

dito tf 5 LEDs especiais (“vai verde volta vermelho - )! ótimo PA 
RÃ PTONCWbNTES 10.400.00 

* SENGi-PtTimA m PCrr&dA l (OAã APET Luz rOimi CS prqlls- 

sionai de alta potência {600W em TIO ou 1600W em 220) Sen¬ 
sibilidade Biustávei, acoplãvei desde a um simples "radlnho" afê 
amplils tíé mftis de 100W 14.850.00 

• tttno láALiJQUETE (OSA-APE) Trás Cores luminosas sequen- 
ciaimenie geradas no m«no LED 1 Bonito, "maluco", diterente' 
Montagem ampríssima. ideal PARA I^MGIPIAINTES 5.500,00 

*PKCAOEPOTÍI^MOnrV»ClAirrC»ÉÃTNX}(OS9-APE) Múl¬ 
tiplas apJicaçóes «n emaíveçâo ou propaganda oolurna. Au¬ 
tomático (liga qfn noite), económico fècti de insiâter Potente 
(400W em 110 ou 900W erm 220). P/Fámpadas irwándescen- 
Tea 14.510,00 

* SIaLFTTOCA 1® tMft (071-êPE) - Simptisãimó de móniar a 

utpllzqr, açrqna atè 10 LEDs (incluídos no KiT} simultanear^ente 
Diversas apticaçóee em smniiáaçéo. modelismo, brinquedos 
etc Especial PARA MCIAMTES 3.160.00 

• LLE FAWTASMA (D09-APE) - Efeilo iurmooso “drterente' acio¬ 

nando lâmpadas incandescentes comuns (200W em HO ou 
4QC w em 220) cr resultados "Tantaemagóricos" apitcáveia em les¬ 
tas. vitrines, teatro, etc Mini montagem PARA PfVCPHN 
TES 12.020.00 

* ÁRVORE AUTOMÁTICA (O-ÚG) - tncrfvai afeito “nfltBlinq"l Ums 

ãrvqre em “desenho arrimado" coFóíuk) e luminoso, estrutura 
com 14 leda. num o fedo visual dinâmico semelhante ao visto nas 
tachadas das grandes fojasl A "Árvore" se lórnia e se 'desmon- 
le” sozinha, (AlIrnéPL 12V), lormando bolíssimq eleiló ullFizável 
em cosa ou no carro! é o natal do "Ano 2000", ji ao seu alcan¬ 
ce 1 .... . . 17,010,00 

* PtSCA 2 LEDS (1^02) ■ "FMp llop" atlemante, pisca elementar 

para hobbvsta MOANlE? Facílimo 1 4,050,00 

• EFEfTO SUPER-üáQUWA (D14S-AKT) SSo 7 LEDs em eleito 
'abre-Fecha" dm âmico "hipnólicq". super-ditemntel 10,530,00 

• NATALUX (KV07) - Super-piica pe potência pf lâmpadas incan¬ 

descentes tf velocidade regulável 500W em MO ou 1QC0W em 
220 (até 200 lâmpadas de SW) 12,960,00 

• fogo - b=eíto inBE-Tnor pw/ ape) 

Eferlo visual capaz de donTrolar 200W em 110 ou 400W «m220, 
simulando as "ondulações" e "tremuleçóes^de uma loguena! vi- 
(rmes, "lareiras" elétricas, efeitos em lealrq &u gravaçâç de_vf- 
deoi ’M<r apticaçoas 1 Montagem multo tâcill . 4.060,00 

• LED EFETTO GALÁXIA {lO^APE} FantAslN» efedo luminoso 

c4EDs ("cnrurai/flipande") dinflmico a má dito' Oiepiaf e/13 
LEDr Ideal PARA IMOAJÍTES 9 300.00 

* BARRA PISCA fS LEDS 12^ (tX MT) Slo 5 LEDí celondos 

moniadõã em barra linear piscando automaticamente e simulta¬ 
neamente "sem circullp"' Mil aplióaçóes. bante cuslq {3 h* - 
12V) 3.240,00 

* 5#4AU7ADOfl A LED* UMVBRSAL (C.AJC.C0 {ité-APQ - Ver¬ 
satilíssimo, pode ser alimentado pf C.A, (110-220) ou por 12 
V.C,C. F 5 LEDs coloridos a 3 Hz, Avisos, sinalizaçfles, enfeites, 
chamariz p f vitrines, aplicações auiomctlvas, brinquedos, ele, Cv 
simplas adaptação, o drculto "vira" fcmlo de alimentação 12 V pi 
baiiraco rmn le 1 Fa ntáslico pf hobbystas J urama ntados 6.450, OO 

• EFTifTO ARCO-lFHS (1S7-APE) - Efeílb multicor em arcobfduplq 

seque nr lamnntq auiomático e oposto, ef inversão da cqr no cen¬ 
tro do db^Ha/ LEDs especiais, controlados pato loque de um 
dode' 9 pontos luminosos em mamlesiaçâo dinâmica a "hipnõtv 
ca“' ideai para principiantes, .. 17,800.0Q 



ffBTOS SONOROS & 

Qeraoores COMPLEXOS 


DE PcxJciA |d2B-APE) Som nftido e ostroma- 
mwiié pa rectdo s^pq-iicla" Montagem fscOlma rdaii PARA 
I1MuJ'IA#|)LS 12.490 00 

• SlFER-SWTETCADOn DE SOK3 E EFEITOS ( 031 -APf) "Mir 

melodias e efeitos, tolaimania programável*, infinitas pouiOiii- 
dadea em sons sequencial* Meai pan HObbvãlás 15,060.00 

■ FASSAfl^D AUTOMÁTICO (052-APE) Perfeita Imitação do 
gqrgeio de um pássaro reaii Gania, pára e volta a cantar nutp- 
matÉtamenie nüm steito estrernomenta realista {''engana" etê o$ 
passarinhos da Miota ) 15,120,00 

* CAJXWA DE WÍSCa 5313 (M6-AFE) ■ Contém i melodia |é 
memorrzaífa e programada Facílima mo niagem e múltiplas apii- 
coçóesl Verderfeire ca^inh» de nvúska lotatmente eletrõnie». 
FacOima moniagem (Aliment. 3V ■ duas pilhas peq. .21,330.00 



CONTROLES REMOTOS, 

COMANDO POR SENSOREAMENTO 
E DETETORES 

•COBTRDLE HBK7TO IfflAVEn^HO (OOl-APE) Super- 

verséili, saída p/rel# pfcargas de C A ou Ç.C. (1 çenaVIrrs- 
tA* 11 -) ■ _ 24.7Í50.M 

■ CONTROLE FéEMOTO SÕMCO (PHVAPt) Siniqnuado, ld*M 
pfbfinquedos, alcance locai, cargas da CA, ou 
C.C . . . 22.950.00 

• SW£S FttDtôCONTWXE (015-APÉ) ■ Controle i^mqlq monq- 

canaf lempor liado (Vcargas C.A (60OW) bom alcance, ir abelha 
acoplada a recetjtqr FM . se 000 oo 

• RADKOOWmOUE ftOflOCANM. (022 -^ Complete e sute- 

nqmo. controle renwtq tipo ligafdmtiga" A(»n» (0 a 100m. 
Fácil ajuste e utilização. * k . 35 030 qq 

• CHAVE ACatenCA BUPSVSEMSÍVH. (02«-APE) Tipo liga «1 

desirga cargas de potência acionada pela vof- Super-sensível 
f émpq_r rzada 14.720,00 

• ÉMCRCM4ADAR ■«lA.V^M^HD fOS-AI^) . Módulo de sen- 

Mreemento silvo mulh-aplicável (reaidéncta, camércFo, mdus 
trig). Func iona maamo no escuro total' 17.950,00 

• DETETOR DE IÉTAS (047-APE) Indica presença de melali 

engerradqs/embubdas om paredes ÚlU/aensívei prutillzacé» 
prof iã5ton ai s_ ou ^caç g tesouro" . 15,930,00 

• CONTROLE A&éoto LETRA-90mdo (DS^AFt) Comando sem 

tio pf apare fhovdisposlti voa com alcant» moderado Direciona 1 
prêriço, JdMt para hobbystas, Feue do CUnctas. 
° K .30.550,00 

• MODULO TEHMOMÊTflKO DE FReOSÃO (0»-APE) Termo- 

metro eletrónica prettso/SãflNval. falaa até 100* Laboratórios, 
controles Industriais, estufas, chqesdeiras, aquanos. orc Pode 
ser acoplado a mOítimarno digitai ou analógico, ou (opcional) a 
gelvanómetro próprio 15.250 00 p 

• CHAVE OÍT1CMMAGNÉRCA SEM RO flM-APq Acionamen¬ 

to pTçhave" porláfll e personalizada em campo de afuaçao cur¬ 
to. Abre flecha porta da residência ou voteute e "mlF outras apli- 
caçóes Suda por r#lê, comendo cargas eha potân- 
£14 23,200,00 

• OOMTTOLE FlâNTTO FOTO-ACNMADO (117-APE) - Alcance 2 a 

Tm seriNVel wriáltl, fi a 12V C/safda C C atê 1 A (aooplávoi a 
relô Opcional). Acionamento pfsimplts ianterna de máo Mutii- 
aohcávol Idea» PARA PRWdPWfTES , , 11.350 00 

• MÚOULÜ SdeOR DE RPACTO MJLTt-LBO (H3-AR0- 'Sen¬ 
te óstidea, vibrações movimentes bruscos, etc contra sólidos 
Muiiipteã aplicações Seídâ temporizada - por reié (cargas d* 
pQt * f1cr ® 11,610,00 

• CONTADOR-OEBCQNTAOÜH OKMTAL DE PASSACCM (117- 

• Multi-aptlcáveS pJpessoas. objetos, carros, efc. Divtay 
alá "99', Soma o que antr# e subtrai 0 que sai Doí ado dç> nwt 
funciona com barreira ótica dupia e sensível ■ Otiliíacád PftO- 
FISSIOHAL 50.620^0 

• CAÇArTESOWO (PETETOR DE ICTAÍS D (137-APE) - Ser-sivel 
e fácil de utilizar, cflndlcsgflo por Instrumento (galvanõmatro ou 
V, U,). Mil aptiçâçóes "aventureiras' ou sáriast 25,110,00 

• SUPER OONTROLE-REMOTO i#RA-VEf«ELHO 9 CANA© 

(133-APE) - Módulo completo {transmissor poriAiil mais receptor) 
cf9 canais sequenciais e progressivos) dotado também cte 'rese- 
lamente" romotol SaTdas "om abarto H , aceitando inúmeros tipos 
do drivers ou fnterfaceamBntoi de potência (^qualquer tipo de 
carga C,A Ou C.C. ...... ... 25.050.00 

• CONTROLE REMOTO ULTRA-SÔNICO, UGA-DESUGA* 

^TRANSDUTORES ESPECÍRCOS) flál-APE) Móduio duplo 
(TransmlssorfRetepror pfeomandó remota sem tio è inâudfvel, 
Alcance de 2 a 10 metros {dependendo da aplicação, Cündiçóss 
o tecâliiaçâo). Salda do Fteceotar c/retè. pteonirotes de poión-* 
da (ate IDA emCCe até 1 .200W em C.A.), Transmissor peque¬ 
no. feve a portátil. Usa transduteras super-especíb- 
CM! 1 • ■ ■_ . . 46.500,00 

• CHAVE SECRETA RESCTTVA C1M-APE) Segredo inviolável e 

personalizado, ns torma de uma "mini-chave'' embutida num 
piogufl áímum (P 2 ou Pi), Permite o acionamento de cargas de 
aió 10A (CC) ou idrí i200W{ÇA|, airavás de pqionto rei# de saF 
do, O "Sõgreíícl■ , (um simples resisfor) pode ser modllicadti à 
vontade, Exclusivo e inéditó item. do seoumnca 1 . 12.0M.00 
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IMPORTANTE —- DESCONTO PROMOCIONAL DE 15% 

r 


ALARMES E 
(TENS ÜE SEGURANÇA 


• MAFW DE PRESENÇA OU PASSAGEM (0Õ7-AFE} Radar 

Ôticó" ifinsívpi. Téen insta laçáe Aviso por K bip" remponra 
íto 13,230,00 

• AUAE de PORTA SUPB1-ECCMÚMCO <006-APE) PfOleçÓO 

simples e aliciante ^porias, )anetas, ui(rlnes, etc ideal PARA 
MOAMTES 12.9&Q.IK) 

• GRAVADOR AUTOMÁTICO OE CHAMADAS TELEFÓNICAS 

fOi-T AíTE 7 ) - Controla r grava chamadas acoplado a uri oravador 
comum Projeto “secreto" 9,590,00" 

AiAfMTSENSOR DE AFROOOMÇAO TONOTEADO (016- 
APE) "Radar Capacüivo ' sensível, tempo fkitado, c/saifla poten¬ 
te [VcarÇas aló 10A [1O00W trr% HO ou 2000W om 220} 
çjf0\ê 15.320,00 

• ALAME QE MAÇANETA |02*-APE) Proteção e segurança 

acionado j/toque da náo (mesmo t/luvaj Montagem, ajusta p 
instalação taeíirmas 9.720,00 

• Barrera órca autruArca fOM-APE) Acionado v 'que¬ 

bra de laize" lopets cíluz visível. Sonsibifideoe automática 
(sem ajustes] Saída lemporirada o/relê pfcargas de potência 
laté í OA am C C . ou sié 2000W em C.A,) 11.000.00 

• 1L—WDQB DE BCnOélOA (037-APE) Automático estado 
sólido, adanamenlú instantâneo em caso de Mac* om. R^sn’ 

auiom&Ticó. alimentação pfbttana. 6.770.00 

RADAR üTHA-SÔN lOO (ALAfttE VGLUMÉTTVOOl (051 APE} 
Controla e deteia m-ovLmenros #m razoável volume ambiental 
(saia. passagem, entrado, int, de veículo, ele ). Fácil de mqniar 
e instalar ... 29,*30.00 

• HAXFCENTRAi. DE ALARME RESWDOAL (G55-APE) Profis¬ 

sional e rcmplelissirna c/3 canais de senseroamenTo (um íempo- 
rliado píemrad* e saidaF. Saídas operacionais de potência 
pfqualquer dispositivo existente Alimentação- 1101220 VCA e/pu 
baterra 12V Inclui carregador automático Interna Todos, senso- 
ros/conboies/funçóes mo miorados por LEDs 81.630.00 

• SUPFÍT3IREME PfALMES (D57-APEJ Módulo de poloncta 

íaré 50 W) som ondutadcr e penetrante, ideal píalarmes resi¬ 
denciais. industriais, veículos. e»c Pequeno lamenho e socn tor¬ 
re .11.144,00» 

• E5PIÁO TELEFÕNCO flKI-APE) Basta discar 0 n ? dú tatalone 

oonirolado pfajvir tudo o que se passa ‘'li"' Temporn ecto. $e- 
crelo. pídiversae epiicaçóes (segurança, espionagem, vigiiãn- 
cia "babà eletrónica, etc. |i Ficií de acoplar a imha foietoni¬ 
ca . . 25.360.00 

• ALARME OU fCTSWUFTTpn SENSfVB. AO TOQUE (WK-APE) 

Liga cargas de C A alá 200W em 110 ou *00W em 220 a um to¬ 
que de dedo' SÃrtaíuél e muiII-aplicável. Ideal PAHA MCtAN 
TES 7.020.00 

. tm^AlfUTODOR ESWto f0»7- Am incrível desempe¬ 
nho. super-sensível. altíssimo ganho 1 Pfwcuta secreia' cdio ou 
como -Telescópio aciisiicü', Ljm lambem pera naiu rali alas. ob¬ 
servadores de pássaros e estudantes oe animara, inclui jjiicrqfq- 
ne super-min» 12,000.00 

• UraO-TfVUlSMSSOft me=OMCO (DBQ-APE) Acoplado a li¬ 

nha laietóníca. sem alimentação transmite pt receptor FM próxi¬ 
mo toda conversação ideal para espionagem e vlgiiin- 
cia 3.900,00 

• ALAfME m&tttOO C.A (OÓ2-APE) Mini- módulo pfcóntfPte 

de portas e passagens Utilíssimos p'segurança ioc aunada 
Aciona cargas de C.A (ató 300W) - luneta na 

110/220V 7.020.00 

• 4LAWE Pt RESOÊHCW (033Ú ANT) Alarme localizada p/pór 

tas Ou | anatas. Poda ser ampliado 12.550,00 

a SffiEfE OE 3 TONS (D143 ANT) Módulo elelrónlco (sem trans- 
dular) super-potente otchaveamento p/3 sirenes d de ren¬ 
tes 1T.S80.00. 

a SIFER SÊNTE-GENTE (ÓM-APEJ “Vigia Eletrónico" p/monito 
nr e avisai presença de pessoas em áreas ou passagens con- 
1 rolada;' "Radar Ótico" sensível, mulü-aplicável em injlaiacêo 
de segurança' 15.730.00 

• IMéLCENTRAL DE ALAHE GCMEHCtAL (tOI-AFt) Peguena 
no lemanho. grande no desempenho ideai p/ controle da vitri¬ 
nes, passagens, portas, caiias registradoras eic Canais N F. e 
P+ A, Incorpora alarme sonoro remporiíado Montagem e maíe- 

1 aç 6 d fâca is 11.070, OO 

• teclado cocmficadcir lwgítal de seguha»«ça (io* ape> 

Módulo çíiecieup e circuito 'interprerador^acionador Saída 

c/relft píeita patêhcia Código de 3 dígitos modificável Aplre.: 
contrpie «e portas íectiaduras. alarmes(reaidsnciaf e veículos^ 
cornando de máquinas e drsposmvós pípessoat autor-zado 
etc 26.750.M 

e ALARME DE TOaUETfTOJaMDAOE, rOTOFOZADO {PMAÇA 
NETAJ (1+0-AFE) - ExcluSivamente p/lechfl d ura s/maça nelas 
METÁLICAS, instaladas em porias NAO METÁLICAS. Alarme 80 - 
ripro Forte. írtitaffltineo ou iempoti;edo (à escolha, p/cn-avea- 
menfoS cFcontrote de sensibilidade, Reage ao loque de um iniru- 
so sobre a maçaneta, mesmo que a pessoa estafa usandç iuvas F 

13,220.00 

• MÚOULO DE MEMÓFttA PAJNK TBPORCADO DA “MACAHE” 

(1+4-APE) - Cimplemento linsi pare a MAXi-CENTRAL DE 
ALARME RESIDENCIAL (APE n& 12), Permita a tnemorijaçSo da 
violação da entrada coniroiada pelo rink temporiiadó, incremen¬ 
tando rrmdiG a |á alta segurança do sistema originai. Fâçll de 
acoplar i “MACARE - e de Instalar ralimofta-se 1 " dó própria 
CENTRAÜ .. 7,060.00 

• CHAVE ÓTICA F5ERSOMALJZADA (150-AFE) - Módulo de segu¬ 

rança com "chave* e ''fechadura 1 ' fuodonândo por sinal ótico o 
ditlcado *m lut visível. Ideal p/abertufa de portas, ligação de 
atarmos ou dispositivos, acessos a maquin+riosou dispositivos 
apenas a pessoa autorizada' ^Chave - ponálii e “fechadura* ali¬ 
mentada por pilha ou lomta. capez de acionar cargas da CC ou 
CA do ata 1200W ou 10A.18,600,00 

• DETETOR LLTRA.SÔNCÜ DE MOVMEKTO E PTESENÇA 

(IS^AFE) COM TRANSDUTORES ESPECÍFICOS, verdadeiro 
■'radar* ultra- sónico çom eriça leme senalbllidado a alcance vo¬ 
lumétricos. Silencioso e invisível, conifola iode a érea â suo 
trenie. Indicando intrusóes pela disparo lempariradci (ajuatével} 
de reta com capacidade de carga para ató 10 a (CC) ou até 
itíW2 (CA). Módulo única e compacta' . . . r . 55.000,00 

• SUren-BAflHERA DE SEGURANÇA BtfTlA^VEFWHD (1S+- 
ArtiJ - Completo sistema com “centrar # módulos optp- eletróni¬ 
cos éspectíico; de longo alcance (barretas de ató dezenas de 
metros, em condições Ideais), Admite ampliação no número de 
barreires e trabalha com bsteria acessória de no taraefc (incluí 
carreg. automático p/baleria). Saída lemporLzada (* min.) e po- 



UTILIDADES PARA 
A CASA 


k CAl^AiWiA RESBENCtAL PASSARMd (005-APE) "Ditarén- 
1eT rçmponzada. reproduz o canto de um pàssaroí Fácil de mâ- 
iatar, nlc usa piihas F 25^2+0,00 

a LUZ DE SEGURANÇA AUTOmAHCA (D06-APE) Inleruptor cre¬ 
puscular pí*00W em T10 du 800W em 220. Sensível, fâcli de 
manter ç instalar 6.750,00 

a HTEJRCOyUMCADOR (004-APE) ■ Com fio, p/resirfóncia .ou fo¬ 

cal de I rabã lho. adapta vei como porteiro a tetro meo Sons'vei 
e Ctaro no son . . ... 28,350,00 

► LUZ TEMPORIZADA AUTdiATlCA (MINUTERIA DE TOQUE) 
pil-APE) P/resrdéncms prádics (escadas, corredores uá 
t'os. elt ) 3Q0W em 110 ou 600W perp 220 F+çii instatacaP Ou 
empliaçéo . 9.850,00 

■ MASSA GE ADOR EUETROMOO - ELETRO- ÊSTIMIADÚR MUS¬ 

CULAR (D23-APÇ) - Tctatmenie ajusta ve i espeçra i p/tisioters- 
pia dores cansaço, ele Uao seguro e lacii (recomenda se a 
assÉsféocia de um proiíssiona^ 27.540,00 

• SLJPER-TaCH REGULAVB. (42S-APE) P^esldêncta comerçíp 

ou indústria. Precisão o potência (400W em 110 ou 800W em 
220). Temporização tactlmenle ajustável ou ampl la¬ 
vei 20.800,00 

i SUPER TEFMOSTATG DE PFCOSAO (D3C-APE) Módulo con 
boiador de temperatura ptaplicaçóes domésticas p'ofis 3 ipnai$ 
ou industriais. Preciso, contiâvei e potente . 13,500.00 

■ R&JÔOO DtGITAL INTEGRADO (D+^APE) Mudo 2* Hs 

ptay a LEOs de alta lummasidede. Ajuste; indivldueis pítiara; e 
mi nulas Super-precisflo. tofaimente com C 1 sC MOS conv^n 
cJenais (9) 60,080.00 

• CAMPAMiA RESDENDIAI. TW^DQM' (08?-APE) Gefâ 2 noras 

h firmo meas e sequente;, a partir c e un tú loque no "botao* da 
campainha interessante lambem písrstamas de aviso ou chama¬ 
da em P A, Fácil instalação 16,950,00 

• bflpnO^TBMPOIZADOR PORTAm (PW-APE) Precise confiá¬ 

vel, de Poiso" Ajuít. desde 1 minuto ató mais de 2 hares(taixa 
modiilcávei). índ«caçàõ do fim de tempenzaçóo per "bip" inúme- 
rãs epíicaçóes práticas’ . 12.550.00 

• IQMZAOOH AMEdENTAL (078- APE) Gerador de iqns negativos 

aumentado p/C A Comprovadas ecoes benoticas na r#tanemen- 
fo lísicíwemocionftt des pessois. Montagem super-simpies (sem 
transformador) . ........ 22,270.00 

• RELÓGIO ANALÔG*CQ-DK¥TAL (0*0 APE) Tmperdíver fusiü 

entre o tradicional e o mod9rn|■ls^mo , Mostrador análogo/digitai 
circular (12 Hs] ç r dta*Afqr numérico central p/oá minutos Q 
LEDrrtorF" pisca, dmamizanda o funcicnemento e 3 visuali¬ 
zação. incluindo um fmnTáshco "ligue-taque', absoluta me me 
S urpreendente num relógio digital 1 locnve! presente píVoce 
mesmo ou para aiguóm de quem gosta 60.750,00" 

• GAIPAMHA RESIDENCIAL CAflRLHtó (TO3-APE) NoviMima » 

eveiusiva. simulando c/gerieiçso um carrilhão de 3 sinos fdim. 
dém. dom' ) Facílima montagem e instalação ideai g/hgbbys- 
tas avançados' ...... 26,730,00 

• CAfeff*AMHA RESDENGtAL. MJtSCAL (EX-OS) - Totáimenta inódi 

ta. c/mqFodta hsnnoníiaiM ja programada em U i eapeclni' Bom 
volume sonoro fácil de mamar p instalar Toca j mui cainMr^ 
mesmo d um breve togue ng 'bglao' dá Cámpá‘- 
nha -1 A 1.360.04 

• mtf>GnZADOR LONGO UGA ÜE3UGA (102-AJPE) Duplo tam 
pprizador p 1 aplicação de longo peno do (eté 24 h$) programação 
independente prmomenTo de ligar" e "desligar' Saída de 
poiéndfl (até tsoow em Ca ou até 10A } c/t Ornada de re¬ 
versão (ligada ou desiígeOa durante o penodo) 32.940.60 

• CAiPAJHHA DIGITAL P/ TELEFONE (IZO-APE) A h me nr pela 

própria Unha retal. Sinal Igrie dlPeranctador, economiza ex¬ 
tensões e inçlui "pilo luminoso" da çhamádá. p/idantificâção de 
Imha 1 . .9.050,60 

• MONHOR de UNHA TQEFÔ#*CA (12«-APE) Utílfs^mo indica¬ 

dor de 'linha sendo utrllí3da“ cLED piiotct Facílima montagem e 
instalação. Proporciona oomodidade a proteçéo contra '■espio¬ 
nagens' e conslrangimentosl . , . , . . +.320,00 

rlilMANU ACIONADA POR TOQUE D 32*AFE> Li ga/OéS liga 
Fémpsdas comuns (alé 200W am 110 e ata 400W em 220) a partir 
do loque de um dedo sobre pequeno sensor metálico' Rode ser 
usado coma "interruptor de pirede* ou como comando "meio do 
lio - em abajures 1 TAll~gufras aplicações, compacto, tácil de 
montar e Insta ta rl 7,56Q.Q0 

• REATWADGR DE Pfi+AS E BATERIAS (13S-APE) - Prolonga a 

vida de pilhas comunsí 'Page-se' a sE próprio em pouquíssima 
tampo 1 . . . . 6,350.00 

■DMfflt ESCALONADO DE TOQUE - BAIXO CUSTO (1 *8-APE) 
Uma alternativa mais simples ao DIMMER DE TOQUE COM 
MEMÓRIA (ARE n& 2f), Ideal píconirde de abajur ou luminária 
(também pode ser adaptado para luzes ambientai;)- Funciona 
por loque, em *degraus“ escalonados Oe lumlnoaidade 1 Diferen¬ 
te é avançado (porém de fécil montagem, ajuste e instafeçáo) * 

1 10 OU 220 VCA - pteio +MW ou 800W de lâmpada;, reipecli 
vamente. 10.S30.00 


MEDIÇÃO & TESTES 
(INSTRUMENTOS DE BANCADA) 


I mm -GERADOR DE BARRAS P/TV (Ó03 APE) Pj técnicos, ama¬ 
dores e estudantes (barras horizontais prelo 6 brencoF. SímeliS' 
Simo de montar o bperar 5.87D.OQ 

« kflCRO TESTE LlNVOTSAL PfTRANSlSTORES (DES3-APE} - Pt 
hobbysta avançado e estudante Montagem e utiiizaçéo simpta; 
e segura! 10.940.00 

> HCnOPROVADOR DE CONT1NUOADE (O+Ó-APE) | n strumenlO 
obrigeióno a a bancada da hobbysta "Testa-ludo’ simples. $ti- 
trienté, láell de montar e usar' 6,400,00 

e Pen^AV MUMÉFDCO D*GÍTAL - 7 SEGMEJfTCK (050-APE) - Mi¬ 
ni-montagem DkspJjry tuncFonal e complete, feito a Dartir do 
LEOs comuns PARA PRINCIPIANTES 2.230.00 

* m* ELMNADOR DE PILHAS (06+ APE) MmI fonte p/bancada 

ou aplicações gerais (sem l*alo.) na allmentaçao, pequenos cir- 
cuílos, projeto;, dispositivos, ou aparelhos sçb corrente mode¬ 
rada (até 50 mA) Saída em 3 6, 9 ou 12V opcionais. 'Raga-se' 
C/etónom ia de pilhes 1 11.270,00 

» testa TTweíSTon m emeumo id*e-ape> v a iio» *n«r^ 
mento de bancada, verifica o estado do componente sem preci¬ 
sa* désfrgé-íd do circuito 1 Ideal p/esiudantes e lécru- 
cos 1 . 11.200,00 

* SEGUWORflHJETOR DE 5NUS C/AlfU^lCADOR DC BANCA 

DA (095-APE) Versátil/completo mslrumento p/testes e acom- 
sanha me mo dmámco de qualquar çlrauiio de áudío [ou mesmo 
RF modulada) imprescindível ne bancada do estudamç fécm 
co ou amador avançado 1 , , 19.300,00 

* FONTE REGULÁVEL ESTABEÍzADA (JMZV X 1-2A| (1DD-APE)- 

P.'bancada do estudante ou técnico Canliávsí, simples, preci¬ 
sa, excelente reguíaçáo a estabilidade Saída contlnuamenta 
ajustavai emre "0“ e “12V" Fornetida rafo de IA 22 . 660,OO 

* INJETO» DE SMÚS (0131-VUCTUA Audio $ RF modulada 
p/consenas dq rádios Ideal pfuso portétil/tácnreos 9,590.00 

* PROVADOR AUTOMÁTICO DE TRANSÍST OR ES E WOOOS 

(024-ANT} - Teste c/rapidez e segurança indicando o *51 ado 
p.lEDs Ideal pvhobbysta avançado 7560,00 

WÁTTWCTRD PnOEtáSlÜMAL {1 Té ■ APE) Teste diftftnvca de 
potanefa p/empiificadores. Gere um sinal "sHuncioso’ q mede a 
wattagem (indicada em barra de LEDs 'bargrephl RMS Ideai 
PARA PROFISSIONAL e instaladoW . 44.550.00 

* MÓDULO CAPAGfcffTTO P*U.TlTESTE (119-APE) Transtar 

ma seu mulhteste num ofictanle e conHAvél CAPACIMETRÜ 
(lambem pode ser montado como unidade independente, cíane- 
jraçâo de um gaivanómetro) Multifaixe bo^a prqcisio e lácil H tat 
lura" Néo pode lalitr na bancada do estudante du amador 
avançado 1 12, +00, OO 

e MfcRO-TÊSTE C,C. (110-220) (122-APE) UUtíSáimo p/eietncis- 
tas. Insta lado res e píuso domèsiicb Ferramenta pí Hobbysiá 
que gosta de fazer manutenções no Ler. Simples, bar alo portá¬ 
til e confiável (Míni-Moptggem pf Inicianlqs) .... 3.2+0.00 

* MÚOULO FflEQLBCÍMFmO PA*l_TiTE5TE (1+7-APEJ - Permi¬ 

te uiihzar o seu muiiímeiro anaíõgico como prábeo trequencíme- 
tro de áudio (4 Faixas, alá lOQKHz)- Boa precisão e conElabltida- 
de. Entrada de aíta sensibilidade o protegida até 1ÕDW. 
Também jxide ser usado como unidade independente (com um 
opdonal miltamperímotro de 0-1 mA. incorporado). Atimoni. 
p/bar. 9V. ideai p/estudante ou lécmco iniciante - - - 7.090.00 



r 




CARRO E MOTO 


• ALARME OE BALANÇO PA^AHBO QU MOTO (021-APE) Seitaí 

vel. c/dlsparu remporizidoítatennitente dá buzina (6 ou 12 V] 
fsen sor esjwíal . . 17.900,00! 

e CARREGADOR PRonSSnNAL DE BATEUA (041-APF) Espe 
ciaí p/bata^ta t acumuladores auiomoinros rcnumbiVáci do) t_2V 
Auiomébco. c/proteçeó a baierta. monitorado plEOs PNuF-ts- 
SaONAL (néo acompanha o trato). 20.000,00 

• AMR-ROUBO ‘RESGATE’ PCAflflO fÕSâ-APE) - imobiliza c car 

ro (possihuiitendD o resgata) mesmo eptaeta ter snío ' evado pp 
'o ladráo Funcrignemenra euiomética 12.150.00 

» COMVERSOH 12 V PARA «-tv |6»4iP€) - Pequeno e fidF de 
msteiar Forneço 6 ou 9 V regulados e estffbliizádos', elimen- 
teçla p/12V normais do cerro. Correnle IA 4,320,0£F 

• Aá*+JRCADOR ESTÉREO (t«W) FTAUTO-ftAnOS E TOCA-Fl 

TAS "AUmCM asr j 0(O-APE) Soosler de Audio, alta 
paténcia afia fidelidade, baixe drsiorçio Especial p'u;(j euta 
mOt<vo MOntBgom/lnstelaçfiã lecíFrmas 22.660.00 

• GOMANDO SECRETO MAGNÉROO PrALARNE OE V^ÇltOS 

(06+-AFE) Sistema automéiico segura tvacionamento «ihiu 
dn atarmes jé Inste lados (Figer/desügar alarmo p/eomendo espe¬ 
cial , Vfios, s/interrupiore5 mecémços. Complemento imprea- 
cíndívei p/guem |i asm um atarmef . . 12.290.00» 

• VQLTWTTRO BARGRAPN PJCAHBO (075-APE) Utit/aPeganta 

medidor p/pamai inctceçAo da tanséo p 1 barra d* LfOs am arco 
Útil também como unidade autónoma am ofidnee auto-elétricas. 
MpnrogenvinsTBioçáo/uiiiizaçáQ fedilmu . . . 5.5+0,00 

• ALÊRTA DE RÉ PiVElCULDS (D71-APÉ} Eficiente, moderno, 

seguro 1 Evite e provi ne acidentes e pr#|uízo« MonteaenVrnáta- 
taçáo tacilimas . 7.970,00 

• CONVERSOR 12 VCC 1 110-220 VGA (100-APE) - Transforme 12 

VCC (bateria carro) em 110 220 VÇA (20 a 40W) Êxceleniq mó 
duib de apoio pfárslemes de emergência ou ufiiizoçáo 'ne eslre 
cta ' C— p M pk etc 34.070,001 

• LUZ OE FREJQ (BRAKE tJGHT) SUP£A«feXM* - loédilo. barre 

de 5 lâmpadas, em eleito sequencial convergente. InstaleçAo 
tacilima no carro (Ao 2 lios]. Super s#gurança plVocê » seu vé(- 
ctilpl MONTADO 33,750 00 
































IMPORTANTE — DESCONTO PROMOCIONAL DE 15% 


• BU9M SUPÉfl-PASSABO FlCAHfiO Oi latente"! 

PoTflntfr 1 Um "super- p«ado" que ninguém i&n 1 (nao incFui o tren*- 
dvtor}. Apenas o mMuk) etetrflmcc , . . 13.500,00 

* UM FtfflaCA *0 CEDS - trVOLTS (I ti^APE) Alio renaimao- 
lotee mibiHdede Ideei ptecapía/nento a urda da swn s auto-fé- 
dio « toca-Mas. MqmeganvlftsiAl&çflo super . 8,370,00 

a CHAVE DE KMÇÂO SECRETA P/VEÍCUJOS (13&-APÉ) ■ Impado 
que ladrões liguem o carro, mesmo cTUgaç 3 o dure la' 1 Acionada 
magneftcamgnte e secretamoMe, com (nomipraçAo DQr 
LEDs.. 14.450.00 

* COMTA-GJRGG BAHGRAPH PtOfifiQ (144-*^) ■ Medidor ani* 

Ipgo/digíiai do RPMs do motor p/Vefcuio, c/ttaftfay om barra da 
12 LEDs coloridos! Mosirador elegante, em "arco* ímodíllcâval). 
Monlagern, instalação e callbraçâo fâcois. Inlormaçso e beie/a 
p/o paineE do carro! . ..20,250.00 

• MULTVTESTADOn DIGITAL P/ALrn>aETTDCO (tA^AP^* Pré- 

rico, eluples a eletivo testedor de circuitos e componentes no 
slttema eléirico de veículos (12V). com mdicaçflo digitai por 3 
LEDs. Útil p/prútissionalsdo ramo ou p/quem gosta de ‘mexer” e 
Instalar no seu próprio carro (alímanL p/ o próprio sistema de 
12V do veículo), ..a.900.00 




AMPLIFICADORES & 
EQUIPAMENTOS DE ÂUDtO 


* MfinCADOé ESTEfEO PWALKWW (014 AFE) - c/lonle, 

transforma ]/nfem num "sistema de som" de baixo custo, boa 
Dolência e r>deiidade' ..... 27,000,00 

* MEDULO MffmCADOR LOCALIZADO PTSONO«ZaÇaO A» 

BOfTE 066 -AfT) EspedaJ p/instalaçôes de sonorização am¬ 
biente. Permite ate 100 pontos de sonorização, excitados fV pe¬ 
queno rscatwt Ideal píHotéis, Moièis. Cfrafés fnsi Comerciais, 
etc. Baixo custo, alia li dei idade, excelente poiónciâ PROflSt 
SONAL 22.000,00 

e $KTFTt7ADOR DE EBlflB O ESPACIAL (074-APE) - Simulador 
eteirflqico de eleito esléreo "especial''. Translorma qualquer 
lente de ainar mw (rádio, gravador. TV, vídeo, ele .) cm con¬ 
vincente "estéreo". e/excepcionais resultados sorvo 
íos 1 .32.800.00 

*U0OU O AÈMWCM3QR PTSMTOMZADOfl fM flCV-HJ Es- 
pecFtico p/acopl amorne ao KV-1G íSlNT.FMfl. c/dupla fqnte (in¬ 
clusive p'o KV-10), 10W. controla voluma a tonalidade. A tia FU 
dei idade (wm o transformador) , , 3S.780.00 

• AMPLWCADOfl mueeroraZADO M&XA POTÈNCtA (S«- 

ATCJ- Syper-compacto. lota Imente iraraistorizado. 7 a 10W. Al* 
tft-fidaiidâde. baixa distorção, boa sensibilidade e excelente 
resposta. Sem ajustes' Requer ionte. Módulo para Fáeir reeil- 
cecáo de slslemas domésticos de semi , 7,560,00 

• SUPER V.U. SQ4 FIO (lii-APE) -Diferente' nfc precisa »< 

eteiricemente ngado ao sistema de som (lunclona sem No), Indi¬ 
cação em bergraphFbíjrrâ de LEOs tfiO pontos). Monitora desde 
um -radirrho" ate amplificadores de centenas de watts. Pode ser 
transformado opcionalmente, em a a ci bat fcm t r o píepliceçdes 
profissionais, Alimeniaçao 12V (pode ser usado em car¬ 
ro) . .23. IDO.00 

# V,U. DE LEDS (052ÍFAKI) Bvçrapfi tflO LEDs. podendo ser 

usadq como ‘medidor" ou “rítmica". Super compacto' Ailmerv 
laçfte 9-12V , tfl.23Q,GO 

• CÃlflARA DE ECO E REVTRDERAÇÁO QOnÕMCA (124-APEJ 

Super* Especial, com Integrados específicos BB£>. dotede de 
controlos de DELAY, FEEO BACK, MlXEri, etc.) admitindo várias 
adaptações em sistemas de Audio domésticos, musicais OU pro- 
liSsionaisI Fantásticos aleites em módulo versátil. de lácil msia- 
laçáo! (píHobbystas avançado si. ...... . ,40.590.00.' 

« SÊMJLAtXm DE ESTÉREO BADtO CUSTO (121 *AFE)- Divisão 
ÉtetrOniça" de um sinal mono pi "falso estéreo"! Simples adap¬ 
tação e equipamentos de éudlo já existentes* Baixo ousio, alto 
desampenbo, montagem facfi*ma.. 10,280.00 

* COUmXE DE VOUAE DIGITAL * (138-APE) ‘PptenciÓmelfO 

eletrônico* lote imante digitai. cí8 "degraus" de ajuste, mais *íe- 
ramenio". ludo por loque digliall Su&slltu! facilmente qualquer 
potonçiômotrq comum* Permite tnüilas outras apücaçdes o adap¬ 
tações* . .. . . , ..14.480,00 

* PRÈ-WXEH UNIVERSAL ÍPROFlSSKJNAQ [12B-APEJ-MiMura- 

dor/pte-ampfiiicadôr efe áudio "universal" de alto desempennof 
Controles individuais de nfvef (4 entradas), mais controle "mâs- 
ter“e"!analidade"i Alia fidelidade, alia sensibilidade e compati- 
biixJade oquaisquer equipamentos já u til liados pefo hebbysto* 
Ideal píaplicaçôes profissionais e amadqreas eni áudio. 
P.A.,gravações, edições, etc.34.970,00 


AO COMPRA DOR/CONSUMI DOR DE 
KITS 

AVESO W^ORTANTE; "KITs^ de Projetos Eletrónicos* oonsWuem uma modalidade de oomerdatização 
muito especifica e que, eventualmente, merece uma explicação mais detalhada, em benetTdo de quem 
não a conhece, ou apenas agora está tomando conhecimento desse tipo de possjbijdade.*. Explicando 
(pra ninguém dtzerque náo falamos dos "espinhos"* já que das "flores” ê fácil-*): 

* A palavra KIT designa um CONJUNTO OE PARTES, COMPONENTES ou PEÇAS, suficientes para a 
montagem ou construção, PELO COMPRADOR, de determinado dispositivo, maquínário ou utilidade 
final I Um KIT NÃO E UM “PRODUTO" MANUFATURADO ou FABRICADO IN D USTRIALMENTE 
(quem vai realizar a "ma nu fatura" ou "fabricação" é o próprio usuária comprador, consumidor final! 

* Ê convencional que os KITs sejam acompanhados de MANUAL DE INSTRUÇÕES, anexos aomáxF 
mo de informações necessárias ao bom termo da montagem e ao perfeito aproveitamento dos compo- 
nenies incluídos no "pacoté'\ Se tais instruções NÃO FOREM SEGUIDAS À RISCA, o comprador, üb* 
viamente. NÃO TE RA EM MÃOS, ao final, o resultado esperado, fato este advindo da SUA RESPON¬ 
SABILIDADE, e inerente ao NÃO CUMPRIMENTO das disposições técnicas e práticas contidas nas 
tais INSTRUÇÕES! 

* Assim, a denominação comercial de qualquer KIT (notadamenta na área da ELETRÔNICA PRÁTICA) 
indica o RESULTADO FINAL da montagem (esta realizada pelo próprio consumidor final) e NÃO um 
"PRODUTO ACABADO’■ Exemplificando: o KIT denominado, nos anúncios, "PISCA 2 LEDs 
(PL-02)" não é um dispositivo que, ao ser recebido peto comprador, ‘Taça piscar 2 LED$"I É t SM t um 
CONJUNTO DE PEÇAS E COMPONENTES a serem interligados pelo próprio consumidor Final t RF 
GOROSAMENTE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES ANEXAS, ao fim do que realizará o que seu 
"nome’ 1 indica (fará piscar 2 LEDs...). Rara quern "ainda se faz de desentendido", af vai uma analo¬ 
gia: um KIT de uma CASA PRÉ-FABRICADA, NÃO É “Â CASA", mas láct somente um conjunto de 
partes e peças que, SE CORRÉTAMENTE INTERPOSTAS e LIGADAS, sob as orientações da PLAN¬ 
TA e de eventuais MANUAIS DETALHADOS DE INSTRUÇÃO, resultarão numa CASA, SEM ACABA¬ 
MENTOS E 'COSMÉTICOS' 1 (NÃO INCLUEM, normalmente, tintas para pintura, vernizes, azulejos, 
vidros, etc. restringindo-se aos materiais estruturais e de acabamento "grosso"}* 

* Num KIT ELETRÔNICO, tombém os materiais de ACABAMENTO ESTÉTICO NÃO SÃO iNCLUfDOS 
(SALVO MENÇÃO ESPECÍFICA EM CONTRÁRIO,.*}. Caixas, pilhas, baterias. *mob£ parafusos, por¬ 
cas, colas, adesivos e outros eventuais complementos "extra-circuito" NÃO FAZEM PARTE de KITS 
ELETRÔNICOS! Os KITs dá EMARK - ELETRÔNICA, (sob autorização EXCLUSfVA do Autor, BÊDA 
MARQUES,,.) ao serem finalizados (peto próprio oamprador/consumidor final} restringem-se á PLACA 
DO CIRCUITO, COM TODOS 05 SEUS COMPONENTES e INTERLIGAÇÕES BÁSICAS (rigorosa- 
mente conforme mostrado nas FOTOS que "abrem" as matérias de APRENDENDO & PRATICANDO 
ELETRÔNICA, referentes ã parte consimctona! de CADA PROJETO publicado (e comercializado na 
forma de KIT). 

* Se, rnesmg depois dessa "massa" de INFORMAÇÕES, aqui prestadas (LEIAM TAMBÉM AS DEMAIS 
INSTRUÇÕES. CONDIÇÕES, AVISOS e REQUISITOS contidos na presente peça publicitária, inclu¬ 
sive junfo ao próprio CUPOM DE PEDIDOI) ainda restarem dúvidas ao caro oonsumidor/candidato a 
comprador, ENFATtZAMOS: COMUNIQUEM-SE COM A EMARK- ELETRÔNICA. POR CARTA OU 
TELEFONE, SOLICITANDO INFORMAÇÕES “EXTRAS" OU COmEKENTARES, A RESPEITO 
DE TOOO E QUALQUER PONTO QUE TENHA PERMANECIDO “NEBULOSO" (Seja quanto ao 
"produto", em sí f seja quanto â sua forma de comercialização). Teremos o máximo prazer (e estare¬ 
mos unicamente CUMPRINDO NOSSAS OBRIGAÇÕES LEGAIS, ÉTICAS E MORAIS,.,) em esclare¬ 
cer quaisquer pontos eventualmente nâo compreendidos! 




























DESPERTE _ 

0 INTERESSE DE SEU FILHO PELA ELETRÔNICA 


REVENDA - MINAS 


BELO HORIZONTE 

EL ET RO-RÁDIO IRMÃOS MALLA- 
COLTOA. 

Rua Tarnobs, 580 - Centro 
Êone (031) 2Q1-78B2 
Rua Baftia, 279 - Centro 
Fone (031)212-5977 


KITS EDUCACIONAIS 

MONTE VOCE MESMO! 
APRENDA BRINCANDO 


— - — — — nov idâoa-— — — 

SWOdnO 31N3S3tíd O 3X3NV SVttl 
"aued f Lue ênuiiuoo 'o^edse sg 


lndajatubasp 

CASA MORE TE 

RuaTuiuti, 1.161 - Cidade Nova 
Fone: (0192) 75-1549 

JUND4AJ-SP 

ELETRO-MATEL MAT. ELÉTRI¬ 
COS E ELETRÔIM. EM GERAL 
Av. Italiba, 440 - V. Liberefade 
Fone: 434-4333 

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 312 
Fone: 436-1994 


SAO JOSÉ DOS GAMPOS-3P 

TARZAN COMPONENTES ELE¬ 
TRÓNICOS LTOA. 
ft. Rubiâo Júnior, 313 
Fones: (0123) 21-2359 - 21-2866 


REVENDAS - SP 

SÜROCABA-SP 

TORRES-flÁDIO E TELEVISÃO 
H. Sete de Setembro, 99/103 
Fone: (0152) 32-9150 

SÃO GARLQS-SP 

EXPANSÃO SÃO CARLOS ELE¬ 
TRÔNICA 

Av, São Carlos, 2310 
Centro 

Fone: (0162) 72-6158 

SANTA EFIGÊNIA-SP (CENTRO) 

EMARK - R. Gal. Osório, 135 - Fo¬ 
ne (011) 223-1153 
ESQUEMATECA - R, Aurora, 174 - 
FonetOl 1) 222-6748 
JME - Rua Santa Efigánia, 459 - 
Fone: (011) 221 -3928 / 223-2038 


OSASCO-SP 

KAJI COMPONENTES ELETRÓNI¬ 
COS LTDA. 

R. Dna. Primitiva Vianco, 345 
Fone: 701-1289 

RBERÁO PRETO -SP 

CENTRO ELETRÓNICO EDSON 

LTDA. 

R. José Bonifácio, 398 

Fone: (016) 638-9644 

SÃO BERNARDO DO CÁMPO-SP 

AUTROTÊK ELETRO ELETRÔNI¬ 
CO 

Av, Senador Vergueiro, 4715 
Fone; 457-9682 

CAMPfiAS 

JOSE ENOCH DOS REIS 
R. Bernardino de Campos, 457 
-Fone (0192) 26 731 - 


REVENDA - BAHIA 


DESCONTO PROMOCIONAL DE 15% 


SALVADOR 

IV RÁDIO COMERCIAL LTDA. 
Rua Barão de Cotegipe, 35 Lj<H 
Confunto Serra Vale 
Fone(071)312-9502 

SIDERAL ELETRÔNICA 
R. Barão de Cotegipe, 71 
Fone (071) 312-0962 


ELETRÔNICA 

C AIX A POST A L T1 2 - 

CEPQ203g- SÀG PAULO W 


IMPORTANTE 


' "PEDAIS DE EFEITOS 

"■MODIFICADORES 1 ' P/ÍNSTRUMÊNTOS MUSICAIS 


* 5UF€R-RjEZZÍSÜSTA*ER PflSUfTARRA {ÓT7-APE) - Dislgrç&o 

controlável ã suslenEáção dg nota, simultâneas num super-oter. 
to! .10.600.00 

* RQOOVOX (VO? DE BOOÔ lí} (DlÃ-APE} fálereíarádó enlre ffú- 

CfQTone e amplificador, modula o modifica a vo i (igual robô? dós 
filmes do ficção clflPlificâl!.11.4 80 .D0- 

* XMFUFlGAJXJR PréUÍTARRA - SO WATTS (032-APE) Comple- 

to, c/foóte. pré í controles, Boa polé m ia ó sóPsltrilídide {entra¬ 
das ampliáveis). .. .... 36.450 00 

■ BõMaô bétròneo (og^apej Instrumento musical d& per- 
Curssáo lOlalTTiente eletrônico, acionado p/lóque 1 Reproduz o 
som de tumbaderas ou t>PdgP (acopado a qualquer ampriftcadór 
de boa polêncitô, Fácil de montar e usar’ . . 11.340,00 

* TREMÔL0 PflGLHTARRA (072-APf.) 'Pedal dó efeito" tf grande 
beleza na execução musicai de solos ou acordes 1 Simples de 
montar, fácil de ãjuslar. agradável de ouvir e utilizar" 14.180,D0 

* vwftATü RGUlTÁmA (rôí7-Aiín Ereíio reguiévei e su pór 

agradável pJsplPs e acompanhamentos! . . . . 12.960,00 

* REPtTÜOR P/GUTTAflRA (0422-AHT) Simule o efeito de eco' 

a uh custo mudo rgduzidc’ Inédito!.10,660.00 

* CAFTADOR ELETRÔNICO PARA VIOLÕES {125-APE) Módulo 
de 'eletnlrcação" acopISvei a viofees comuns, *embutíve(" no 
próprio instrumento (transforma num "Ovation") tíoôntrolés de 
Volume. Graves e Agudos! Aiimçnl. p/bãloha 9V . . 16.900,00 

•UÁ-UÁ AUTOMÁTCÒ PAMWTARfW (131 -APE> Peda I de efeito 
ivmúslcos. 'som pedai R (náo há necessidade do se construi t a 
"pado mecânica”) dotado de comando áulomáticoájuslávoi (ve¬ 
locidade do eleito), Toialmont# mOdito, excelente sensibilidade 
e compatibilidade lotai com qualquer instrumento, notada monte 
guitarras . .12.960,00 

* OVER DRIVÉ PflGUTARRA (134-APE) - 'Sujá rt c&Titrdladamonle 
o som, instando os 'velhos ampl Picadores valYu lados”! Controle 
de ganhá e ovef drive Ideai para Anotei eirós” e sol rs- 



















































































clusrve fusíveis) monitor a dos por 
sional!. 


IMPORTANTE — DESCONTO PROMOCIONAL DE 15% 


TRANSMISSORES & RECEPTORES 
(HF.) 


. _____ r/á. VHF (QOZ-AI 1 ^ Pega FM, som Cte 

TV, polícia.aviões, çomunícsçftes, etc. Escuta em Tirante (ou em 
íone opcional). Sífitonia pflrlmmef .... .... 22.5&0.00 

* BOQ6TER FM-TV (Q20-APE) Amplificador de antena í&InlonF 

zado) de alio ganho para ginais iraoos e difíceis . 1&.500.00 

* RÁMO POfTTATL MM (027 APt) ideal pího&byites e INI 

Cl ANTES. Escuta em talento. Sensrbi lidado p/eslações locais 
(pode ser acoplada antena estima, para ma*Irtiizaçáo da sensi¬ 
bilidade). N4o rpquer alustes 1 . ... 24.300,00 

* flECEFTDfl POfirAm FU (034-APE) - Completo, cfeudlçfco em 

falante (ou tone, opetenal), Sensível. alto ganho, nenhum ajuste 
□dmorrcadcs' ... . ,31.450,00 

* MMFESTAÇA0 DE RÀHD m (931-APE) Transmissor experi¬ 

mentei do AM (O.M.) baute polência Permite até míategem de 
voz e música. Aiç&nce domicrfiar, tácM montagem e aJuste, ideal 
pv'MK3AMTES ..15-220.00 

» i«AxvmAN5te3SQFi FU p<a-ATO Pequeno, potente e sensí- 
v&t iransmiswr portei N O melhqr no mercedõ da KtTs, atuál- 
manla Em condições ótimas pode alcançar até 2 Kms 14.71&,G0 

* MCRO TRANSHSSOR PCRTÁm FU{(CV-OZ) Facílimo de nem- 
tar e ajustar Alcance de 50 a 5Q0m. ideai PAflA 

TCS. . . .. ■ 0.500,00 

* StrevTHAMMKSOR FU (KV-«| VersáO smpíiHeade do 
KV-02. AEcenee de até 200m (èmc&ndtçdos OtFmas) , 13.900,00 

e SWTGMZADClF! FU (KV -TO) CíC t TDA7000. sensível s sem 
ai Listes complicados. £õ precisa de um bofe aihpiifreadcr píte*- 
mar um superior lerehrer FM» . . ..... 10,090,00 

e S*ÍTONGADOF TU i ffZ3-AiPE)- Fecíltmo de montar. Instalar o 
u&ar r Nflo requer nenhum ajuste especial. Sintoniza toda a teima 
de FM comercial & excelente rendimento, sensibilidade * lideis 
Ha rí* i i i min rJ um hnm nirtúllílcadar ÍU um Ótimo renhfflf of 


VÍDEO DOMÉSTICO, 

ÀMA&OR E PROFISSIONAL 

e UHEH OE ÁUDO P/VtQeO-EDMO 0 - EspecOiCO 

píediçêó de filas de vídeo, cTtroca’, modificação ou comple- 
mentaçSó da trilha sonoro originai! Entredas de Áudio p/ml- 
erofone, auxiliar e VCR. Saída de Audio íWCF. Controles in¬ 
dependentes. Sensível, eficiente (inclusive pfuso profissianfii 
em vídec-ediçaol. Aliment. p/bat. 9V. Baixo ruído, alta fide 11- 
dada. Pode ser usado lambem -ef Camcorder! . . „ TB.220,00 


PAPA INSTALADORES E 
A PUC AÇÕES PRQRSSIÜNAtS 


* ttÜOUJO CONTADOR WGTTAL PíCTSElAT GIGANTE (M2 AFE) 

Especial p/placares painéis externas. g andes dlepUfénumen 
cos píTua ou tachadas oaMbn computadorizado» etc. Alta 
potência písegmento. Comando pf circuito loglco e convencio¬ 
nal . 32.300.00 

a «.TBfBÉADOR PARA RJJORE3CEMTF T5V (MS AFE) Aclõite 
tampadas fluorescentes comuns sob alimentação 12 VCC. Ideal 
(wVmculo, t iw ^iiup eme-gência 13,100.00 

* WSrÇFU PTOFBS04AJL ÍXAXTIVA^ÍTBMSAO (073 APE} 

Especial píeletPciates e instaladores prefissr&neís Comanda alí 
- 20 OW de Inmpada (110 ou 220V). Admite qualquer quantidade 
de pontos de controle Unlci C acionamento em orate c o mpío 
tgf . 15.930.00 

• GOFrmoUE DE mOGOADE ^MOTORES C.C dlã-APE) 

Acionamento "macia' Imear, s/perda de toque de 0 a 100%' 
da velocidade morore CC (0 * Í2V). Ideal pícontreles maquiná- 
rlóa. etc Permite incorporação de tacómetro cpcionai. tns- 
treçoes inciutu MM apitcAÇOes 12.550,00 

• ■UTEHRUPTtW CREPUSCtEAR PRORS&KMAL N*®-Are) Êá- 

peclai preletrpciatas e instalaçao prediais. Comande automático 
ecendimeoto de lampa das ao anoitecer, apage ao amanhecer 
Até 5DOW eté HO ou ato 1000W em 220 Facli montagem e In*- 
íaiaçAo (apena* 3 lios). . . 12,330,00' 

# CONTADOR 0IGNAL NÉRJÃVBL Modulo {1 digito} 

versátil mulfi-Hpiicávai « amptiAvei pTrRapia^s ^qualquer quan¬ 
tidade da digítoa f Montagam e "enfileiramento' facihmos ideai 
pímequinárloi. jogos, controlai numéricos, instrumantoa e “miV 
nutras fençoavl . .. 

-— - E “EK-2^ ÇÍ20V) 


300W (110) OU 6ÓOW(220), Tampo 40 a 120 wg. InstálBCâo su- 
per-símptOS PROBSSOÍAL - MOMTADA 9.^0 OO 

* DMCt PRORSStONN, 13©r - 1 \0fí29w Até 300W cm H0 
ou SOQW em 220. Universa \. bi-lensío, ajuste de fere'- diapom- 
vçl, fácil rio instalar, ideal pretalriciEt.isPHÇFISaaClMAlS - MOAI. 

TADO 14.040,00- 

4 MÚCHJLÜ DE CONTROLE Pf!«l£ «mSTOAL DE TEMPO (139- 
APE) - Aiimsnt. C.A. (110/250) c/mlní-fonte q nju»(« d* tempo 

Incorporados. Específico p/relés de 12VCC (bobinâ da 300 R ou 
mais). ídeaf pâra temporiiaçâo do orocésso? a maquifiánoB 
(Tempos crlgínals apteximados: de 30 segundos a 5 minulõs, 
MODIFICÁVEIS, facilmente). Acionamento reversível do reíÉ( 
controlado (auto ton ofl ou outo tom oryi ... , . tl 4ftQ t 0Q 

* Stf*EIMX3NTROUDOR EE POTÊWCIA P/AÜUÊCSXJflES - 5 
KW - pSI-APE)- Um úkmmm “bravíssimo” «*rfoahH> fUcargas rc- 
slativas aquecedoras (rtflú serve pííStnpadâS ou motorea,.de 
até ?5ÓDW fem 110} ou até 5000W (em ?Í 0). Controle sefturo. 

"macip' r e linear, por potenciflmetro comum (enlro 0,5^4 e 99,5% 
da potência nominal total}, ideal príornos, aquecedores, tttulae 
9 OUlraS aplicações doméaltcaa, comercia I» eu industriaiel Subs- 
lltui com vantagens cs “veilhós^ reoBlátos ou chaves "pésadas' 1 , 

32,270.00 

á STAKra QETRÔNKO PUJÜWPADAS HJUOFEDCaireS (Í5S- 

A PE) - Substitui cs staflofi wnvendenais, ^inUmeras vanta¬ 
gens (durabilidade maior, nflo “fliça" a llmpadã, aumenta a vida 
útil deste...). Comanda até 2 lâmpadas de 20 a 80W cada. Utili¬ 
za o reator ccrrvwtíonal. Fãcli instaíâpéo, Ctejuste para sde- 

quaçéo a lâmpadas envelhecidas.. , - ■ ■ 22.70Õ.OO 

» NO Bfl&W PftOnSSJOHAL P/tUMWAÇto DE S«rtGÈNCIA 
(153~APÊ) - Módulo píserviço pssedo em HumlPflçio do 
Emergência, c/Càrreg. interno p/bat, de 12V, Dois Ftamais de 
Sefda operados automatice e insiantaneamonte por relê 
(1 DA ou 10QW ceda). Toda» as funções, ramais e condições (In- 
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NOVO E FANTÁSTICO EFEITO LUMINOSO MULTICOR A LEDs, “NA 
MEDIDA” PARA O HOBBYSTA QUE APRECIA MONTAGENS DO GÊ¬ 
NERO PURAMENTE “VISUAL”! UM ARCO FORMADO POR 9 LEDs 
ILUMINA-SE SEQUENCIALMENTE, EM CORES DIFERENTES (VERME¬ 
LHO-VERDE), COM PONTOS LUMINOSOS PARTINDO SIMULTANEA¬ 
MENTE DE EXTREMIDADES OPOSTAS DO HSPLAY! AO OCORRER 
O “CRUZAMENTO” DO PONTO LUMINOSO, NO CENTRO DO ARCO, 
A COR MOMENTANEAMENTE EXPLODE EM AMARELO E SE INVER¬ 
TE (VERMELHO TORNA-SE VERGE E VICE-VERSA...) PARA TERMI¬ 
NAR O PERCURSO, QUE AUTOMATICAMENTE RECOMEÇA! TUDO 
CONTROLADO PELO SIMPLES TOQUE DE UM DEDO SOBRE CON¬ 
TATOS SENSÍVEIS (TAMBÉM PODE FUNCIONAR ININTERRUPTA- 
MENTE, “SOZINHO”...). 


Circuitos simples, porém ca¬ 
pazes de gerar efeitos luminosos 
super-interessantes e relativamente 
complexos, são um “müst” em toda 
publicação de Eletrônica dirigida 
ao Hobbysta... APE, logicamente, 
não podia fugir de tal norma, e o 
Leitor que nos acompanha desde a 
"fundação” da Revista deve lem¬ 
brar da já extensa lista de projetos 
no gênero.,. Só para recordar: 

-SIMPLES MULTI PISCA (APE 
04) 

- SEQUENCIAL 4V (APE 10) 

- EFEITO MALUQUETE (APE 
12 ) 

- SUPER-PISCA 10 LEDs (APE 
14) 

- PISCA 2 LEDs (PL-02 oferecido 
somente em KIT) 

- EFEITO SUPER-MÁQUINA 
(0148-ANT - oferecido somente 
em KIT) 

- LED-EFEITO GALÁXIA (APE 
20 ) 

- BARRA PISCA 5 LEDS-12V 
(EX-MT - oferecido apenas mon¬ 
tado) 

-SINALIZADOR A LEDs UNI¬ 
VERSAL - C.A./C.C. (APE 22) 


Notem ainda que nessa Lista 
não estão incluídos os imímeros 
“brinquedos e jogos” eletrônicos 
com projetos já mostrados nas pá¬ 
ginas de APE e que frequentemente 
utilizam, em seus displays e mani¬ 
festações dinâmicas, efeitos visuais 
com LEDs. 

O mais recente representante 
dessa família de projetos é o bonito 
EFEITO ARCO-ÍRIS (EFARC, pa¬ 
ra os íntimos.,,) que, seguindo a 
"tradição” mostra, qum display de 
LEDs com manifestações multico- 
loridas, um resultado dinâmico 
muito interessante, aplicável desde 
a um simples “enfeite tecnológico” 
para um quarto de jovem ou crian¬ 
ça, até a brinquedos sofisticados ou 
mesmo atividades de modelistas 
(que - sabemos - usam e abusam 
dos efeitos luminosos já mostrados 
em APE, nas suas maquetes e pro¬ 
duções criativas, inclusive a nível 
profissional..,). 

Conforme já explicado sinte¬ 
ticamente no “lid”, o EFARC mos¬ 
tra um arco formado por 9 LEDs, 
sendo um central, emissor de lumi¬ 
nosidade amarela, e oito distribuí¬ 
dos ao longo da linha curva, repre¬ 
sentada por unidades bicolores (ca¬ 


pazes de se manifestar em lumino¬ 
sidade verde ou vermelha, depen¬ 
dendo do controle eletrônico.,.). 
Em stand by todo o arco de LEDs 
permanece apagado, “quíetinho”... 
Um par de contatos de toque, entre¬ 
tanto, ao serem “curto-circuitados” 
pela simples e leve pressão de um 
dedo do operador, aciona o circui¬ 
to, que assim se manifesta: 

- De cada extremidade do arco, 
“vem” um ponto luminoso (vende 
de um lado e vermelho do ou¬ 
tro..,), num sequenciamento uni¬ 
forme, “dirigindo-se” ao centro 
do dito arco. 

- Quando ambos os “pontos lumi¬ 
nosos” atingem o centro do arco 
(simultaneamente, devido à uni¬ 
formidade do sequenciamento,,.), 
este se manifesta em luminosidade 
amarela, por um breve instante, 

- Em seguida, o sequenciamento 
“continua”, com cada ponto lu¬ 
minoso “dirigindo-se” para a ex¬ 
tremidade do arco oposta ao seu 
“local de partida”,,. Porém, “ma¬ 
gicamente”, as cores das manifes¬ 
tações agora se invertem (o ponto 
que “vinha” vermelho, “segue” 
vende e o que “vinha” verde “se¬ 
gue” vermelho! 

- O resultado, levando-se também 
em conta que a própria velocidade 
da manifestação foi estudada para 
causar a melhor das impressões 
visuais, é simplesmente fascinan¬ 
te, quase “hipnótico”! 

A alimentação (baixa corren¬ 
te) em faixa “flexível” de tensão (9 
a 12V) permite, inclusive, a insta¬ 
lação dó EFARC em painéis de 
veículos (sistema elétrico de 12V), 
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além, obviamente, das possibilida¬ 
des mais “normais”: alimentação 
por pilhas, bateria “quadradinha”, 
fontes, etc. 

Enfim, um circuito versátil 
sob todos os aspectos (funciona¬ 
mento, adaptação e acoplamentos 
diversos, fácil de montar, basea¬ 
do apenas em componentes co¬ 
muns, de custo final não muito ele¬ 
vado e - por todos os motivos - de¬ 
dicado também ao iniciante que de¬ 
seja construir sua primeira monta¬ 
gem “de efeito”, para “provar” aos 
colegas e parentes “do que é ca¬ 
paz”.,. 


4011 ) * 


lOOn 


I A Lt 0 ■ BICOLORES 
+ \ LEO «MARCLO 


Fig. 1 
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CARACTERÍSTICAS 

- Efeito luminoso sequencial au¬ 
tomático a LEDs com 9 fases ati¬ 
vas, em sentidos inversos si¬ 
multâneos, com reversão de cor, 

- Sequenciamento tipo “dois por 
vez” (salvo ponto luminoso cen¬ 
tral), ou seja: manifesta-se sempre 
um ponto verde e um vermelho, 
simultaneamente. 

- Velocidade de sequenciamento fi¬ 
xa (porém facilmente modificável 
- VER TEXTO). 

- Utiliza display na forma de arco, 
com LEDs bicolores (e um LED 
central monocromático, amare¬ 
lo,,,), 

- Alimentação: 9 a 12 volts CC, 
sob corrente máxima de 30mA. 

- Montagem compacta (display com 
lay out já implementado na pró¬ 
pria placa de Circuito Impresso, 


0 CIRCUITO 

Na fig, 1 temos o diagrama 
esquemático do circuito do 
EFARC, totalmente estruturado em 
tomo de dois conhecidos Integra¬ 
dos da “família” digital CMOS 
(4011 e 4017), O núcleo dinâmico 
do circuito (determinador da pró¬ 
pria velocidade com que o efeito 
ocorre,,,) situa-se nos dois gales do 
4011 delimitados pelos pinos 1-2-3 
e 4-5-6, que estão arranjados em 
ASTÁVEL (oscilador) com fre¬ 
quência basicamente determinada 
pelos valores do resistor de 1M e 
capacitor de IQOn. Quem quiser 


“mexer” na velocidade original de 
sequenciamento, poderá faze-lo fa¬ 
cilmente, lembrando apenas que: 

- Aumentando-se os valores do re- 
sistor de 1M e/ou do capacitor de 
10Gn, a velocidade diminui. 

- Diminuindo-se os valores do re- 
sistor e/ou do capacitor, a veloci¬ 
dade do sequenciamento aumenta. 

Como norma, tais eventuais 
alterações de valor devem situar-se 
(quanto ao resistor) na faixa que 
vai de 470K a 2M2 e (quanto ao 
capacitor) entre 47n e 220n.., Fora 
de tais limites, o ritmo será tão rá¬ 
pido que o efeito não poderá ser vi¬ 
sualmente apreciado, ou tão lento 
que perderá muito do seu dinamis¬ 
mo natural. 

Um outro gate do 4011 (pinos 
8-9-10) está circuitado em simples 
inversor, funcionando como “cha¬ 
ve” eletrônica: a entrada do inver¬ 
sor está normal mente polarizada 
“alta” via resistor de proteção de 
1Ü0K e de “positivação” de 2M2,,. 
Com isso a saída do gale (pino 10) 
permanece “baixa”. Isso inibe o 
funcionamento do oscilador já des¬ 
crito, e também mantem a safda do 
quarto gate (pinos 11-12-13) “al¬ 
ta”, com o que o pino de reset (15) 
do 4017 retém o sequenciamento 
congelado no seu primeiro estágio 
(pino 3 do 4017, não utilizado). 
Assim, “d oscilador não oscila” e o 
“sequenciador permanece zerado”. 

Quando, porém. Você bota o 
dedo nos contatos de toque, a (rela¬ 
tivamente baixa) resistência ôhmica 
natural da sua pele “aterra” a en¬ 
trada do gate “chave” (pinos 8-9 
do 4011), eom o que a safda do di¬ 


to cujo (pino 10) toma-se “alta”, 
ao mesmo tempo então ativando o 
ASTÁVEL (via pino 2 do 4011) e 
autorizando o 4017 a sequencíar 
(pelo “abaixamento” do nfvel digi¬ 
tal presente no pino 15 do dito cu¬ 
jo,.,). Enquanto o dedo "lá” esti¬ 
ver, essa situação persiste, voltando 
tudo à imobilização quando o dedo 
for removido.,. 

Quanto à manifestação do 
display, tudo é uma simples 
questão de organização, literalmen¬ 
te,,. Lembrando que sao usadas 9 
saídas (das 10 existentes) do 4017, 
o ponto central aciona um LED 
comum amarelo (que então só 
acende quando o pino 1 do 4017 
está “alto”,..), enquanto todos os 
outros LEDs são unidades bicolo¬ 
res (com dois ânodos, um para o 
verde e um para o vermelho.,,). 
Observar que a primeira safda se- 
quenciada válida do 4017 (pino 2) 
aciona, simultaneamente, o primei¬ 
ro LED (esquerda) na sua cor ver¬ 
melha, e o último LED (direita) na 
sua cor verde. Já a segunda safda 
válida do 4017 energiza o segundo 
LED em vermelho e, juntamente, o 
penúltimo LED em verde. Assim 
seguem as coisas, com o ponto lu¬ 
minoso vermelho “indo” da es¬ 
querda para o centro, simultanea¬ 
mente com o ponto verde “vindo” 
da direita para o centro... 

Quando a quinta safda válida 
do 4017 (pino 1) é ativada, acende 
somente o LED central, amarelo 
(que, consistentemente, é “soma” 
ótica das luminosidades verde e 
vermelha...). Daí para diante, da 
sexta até a nona e últimas saídas 
válidas do 4017 (respectivamente 
pinos 5-6-9-11), os comandos se 


f 

» 

\ 

I 

) 


JdfU# 

HTITi 

































































MONTAGEM 157 - EFEITO ARCO-ÍRIS 


55 


invertem, fazendo com que o ponto 
luminoso que “ia” vermelho, da 
esquerda para a direita, tome-se 
venJe, enquanto que o ponto verde 
que "vinha 1 " da direita para a es¬ 
querda, tome-se vermelho! 

Atingindo o último estágio 
válido do sequenciamento, ocorre 
um breve intervalo (correspondente 
à ativação da saída não utilizada do 
4017 - pino 3) e tudo recomeça, 
enquanto o dedo do operador per¬ 
manecer nos devidos contatos.» 

Ás necessidades de corrente 
do circuito são baixas, uma vez que 
(apesar do dinamismo do efeito, 
que "engana” nossos olhos e cére¬ 
bro, dando a impressão de que 
ocorre "muito mais”,») na verdade, 
não mais do que dois LEDs podem 
ser simultaneamente energizados». 
Isso, somado às naturais e automá¬ 
ticas limitações de corrente inter¬ 
namente impostas pelo 4017, faz 
com que duas ou três dezenas de 
miliampéres sejam mais do que su¬ 
ficientes para a totalidade do cir¬ 
cuito! Tensões entre 9 e 12 volts 
podem acionar o circuito, sendo 
que sob o nfvei mais alto (L2V) o 
efeito mostra-se, obviamente, mais 
"claro”, luminoso e equalizado». 

Ao final, daremos um “to¬ 
que” de como o Leitor/Hobbysta 
pode, a partir de uma simplíssima 
modificação, colocar o EFARC pa¬ 
ra funcionar inintemiptamente, sem 
que haja a necessidade de se “por o 
dedo lá”». 


OS COMPONENTES 

Um componente específico 
merece abordagem mais detalhada: 
o LED bicolor (fig, 2), Este não 


RA GA 



K 

LED LED 

COMUM 01 COLOR 

K0)A RA0)GA 

I K 

1 - UO CHAPEADO- 1 

Fig. 2 


passa de um conjunto de dois 
LEDs, sendo uma junção PN emis¬ 
sora de luz verde e outra de luz 
vermelha, ambas encapsuladas num 
único invólucro de acrílico translú¬ 
cido, em tudo semelhante ao que 
envolve os LEDs “comuns”.» A 
diferença principal, extemamente 
falando, é que o LED bicolor tem 
três “pernas"" (contra apenas duas 
do LED “comum”»,), já que os 
terminais de ânodo das pastilhas 
verde e vermelha são individuali¬ 
zados (o cátodo é comum a ambas 
as junções PN».), A figura mostra, 
em comparação, aparências e sím¬ 
bolos adotados para os LEDs con¬ 
vencional e bicolor, identificação 
dos terminais (no LED bicolor, 
“RA"" significa red anode ou anodo 
vermelho, e “GA” representa green 
anode ou anodo verde,») e a espe¬ 
cial estilização usada no chapeado 
da montagem (figuras mais adian¬ 
te), enfatizando-se o posicionamen¬ 
to dos componentes pela referência 
dada pelos seus lados “chatos”. 

Quanto às demais peças, são 
todas comuns, fáceis de encontrar. 
Os cuidados únicos do Lei- 
tor/Hobbysta deverão voltar-se pa¬ 
ra a perfeita identificação dos ter¬ 
minais dos componentes polariza¬ 
dos (Integrados, além dos próprios 
LEDs), já que qualquer inversão no 
seu posicionamento na placa obs¬ 
tará o funcionamento do circuito. 
Se ficarem dúvidas, o TÀBELÃO 
A PE (nas primei tas páginas da Re¬ 
vista) auxiliará muito. Consultem- 
no.» Também no TABELÃO o ini¬ 
ciante encontrará importantes in¬ 
formações sobre a “leitura” dos 
códigos de cores de resistores e ou¬ 
tras “dicas” importantes. 


A MONTAGEM 

O primeiro passo é a con¬ 
fecção da placa específica de Cir¬ 
cuito Impresso, cujo lay out é visto 
na fig. 3, em tamanho natural (é só 
meter em cima do fenoüte cobrea¬ 
do, com um carbono “ensandui- 
chado” e passar a caneta».). Quem 
não possuir o material necessário 
para a confecção da placa, ou for 
muito comodista, pode ainda recor¬ 
rer ao prático sistema de KITs pelo 
Correio ofertados pela Conces¬ 
sionária exclusiva (EMARK), con- 


Tísta de peças ] 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 

4017B 

• 1 - Circuito Integrado C.MOS 

4011B 

• 1 - LED amarelo, redondo, 5 I 

mm, 

• 8 - LEDs bicolores (3 termi¬ 

nais) redondos, 5 mm. 
(VER ADIANTE) 

• 1 - Resistor 100K x 1/4 watt 

• 1 - Resistor 1M x 1/4 watt 

• 1 - Resistor 2M2 x 1/4 watt 

• 1 - Capacitor (poliéster) I00n 

• 1 - Placa de Circuito Impresso 

específica para a montagem 
(8,4 x 6,6 cm.) 

• - Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 2 - Contatos metálicos (podem 

ser simples parafusos ou 
“percevejos"" de ferro, 
latão, cobre, etc,, peque¬ 
nos) para o comando de 
“toque” 

• I - Chave H-H standait ou mi- ! 

ni (para atuar como inter- , 
ruptor geral, no caso de se 
pretender deixar o EFARC 
funcionando ininterrupta- 
mente, por longos perío¬ 
dos, 

• - Caixa, painel ou outra 

acomodação para o circui¬ 
to, dependendo da apli¬ 
cação e do gosto de cada 
um. 

forme Anúncio que o Leitor encon¬ 
trará em outra parte da presente 
APE, Tais KITs, além de todos os 
componentes e implementos ne¬ 
cessários, mencionados na LISTA 
DE PEÇAS (menos o indicado em 
OPCIONAIS/DIVERSOS), inclui a 
própria placa, pnontinha, furada, 
protegida por vemiz e com o “cha¬ 
peado ^*" demarcado em sük-sereeo 
sobre sua face não cobreada! 

Obtida a placa (os novatos 
devem, nesse estágio, consultar'as 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS, lá junto ao 
T ABEL AO, no começo da Revis¬ 
ta.»), é só colocar os componentes 
e efetuar as soldagens, guiando-se 
pelo “chapeado” (fig. 4), que ilus¬ 
tra a placa pelo seu lado não co¬ 
breado, todas as peças claramente 
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Fig. 4 


codificadas e identificadas. Obser¬ 
var especiatmente o posicionamen¬ 
to dos dois Integrados, LEDs e va¬ 
lores dos resistores. Não esquecer 
dos 12 jumpers {simples pedaços de 
fio interligando ilhas específicas da 
placa), numerados na figura de J1 a 
J12, Observar a harmonia do arco 
formado pelos 9 LEDs, procurando 
manter a estética da “coisa” tão 
boa quanto possível, inclusive com 
todas as ‘"cabeças” dos LEDs 
guardando idêntico afastamento ou 
altura com relação à superfície da 
placa. Ainda quanto aos LEDs, no¬ 
tar que todos os “lados chatos” de¬ 
vem ficar voltados para a esquerda, 
estando a placa observada de ma¬ 
neira mostrada na figura (o único 
LED “comum”, amarelo, fica no 
centro do arco.,.). 

Depois das soldagens, todas 
as posições, valores, ligações e 
identificações devem ser cuidado¬ 


samente conferidas, para sÒ então 
cortar-se as sobras dos terminais, 
pelo lado cobreado da placa. 

A fig. 5 mostra as (poucas 
e fáceis...) conexões externas à 
placa, representadas pelas linhas de 
alimentação (convém usar fio ver¬ 



melho para o positivo e fio preto 
para o negativo, como é norma...) e 
pelas ligações aos contatos metáli¬ 
cos de “toque” (podem - como 
ilustra a figura - ser simples parafu¬ 
sos de ferro ou latão, ou outras pe¬ 
quenas “pecinhas” metálicas...). 


OVER THE RA1NB0W... 

Notem que, como as opções 
de alimentação são várias, não es¬ 
pecificamos nada a respeito... O 
Leitor/Hobbysta é quem escolhe: 

- Uma bateriazinha de 9 volts, liga¬ 
da no respectivo “clip”. 

- Seis pilhas pequenas de 1,5 volts 
cada, no respectivo suporte. 

- Fontes (“eliminadores” ou “con¬ 
versores”) com saída entre 9 e 12 
volts, praticamente com qualquer 
capacidade de corrente (uma vez 
que as mais “fraquinhas” liberam 
um mínimo de 250mA, muito 
mais do que o EFARC precisa.,,). 

- Bateria de carro (12V), obvia¬ 
mente se o EFARC for instalado 
no veículo, que ninguém vai an¬ 
dar com o circuito junto a uma 
baita bateriazona daquelas, pra 
baixo e pra cima... 

Ê sò ligar a alimentação 
(qualquer das citadas opções), co¬ 
locar um dedo simultaneamente so¬ 
bre os dois contatos de “toque” e,„ 
ver o ARCO-ÍRIS na sua fantástica 
manifestação... Na sua configu¬ 
ração básica, sequer é necessária 
uma chave geral já que removido o 
dedo dos contatos, tudo para, per¬ 
manecendo todos os LEDs apaga¬ 
dos! 

Quem quiser (ou aplicar o 
EFARC numa utilização onde o 
funcionamento ininterrupto seja 
conveniente,,,) manter o circuito 
“disparado” (sem precisar “por o 
dedo”...) poderá conseguí-lo de 
maneira muito simples, seguindo a 
orientação da fig. 6: não se coloca 
na placa o resistor de 2M2 e 
“jumpeia-se” (com um simples pe¬ 
dacinho de fio...) os pontos “T-T” 
(ilhas periféricas originalmente des¬ 
tinadas às conexões aos contatos de 
“toque”.,,). Com tal modificação 
convém intercalar, na linha do po¬ 
sitivo (fio vermelho...) da alimen- 
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tação, uma chave interruptora sim¬ 
ples, que fará o controle final de 
“liga-desliga” do EFARC. 


As aplicações finais Ficam por 
conta da “imaginação criadora” de 
cada um (os hobbystas têm “isso” 
de sobra, sabemos..,); enfeites, 
brinquedos, displays publicitários, 
maquetes, etc. Em qualquer caso, a 
beleza e o ineditismo do efeito re¬ 
sultarão num visual que - segura¬ 
mente - chamará a atenção! 



ERRATA 

{REF. LUMINÁRIA ACIONADA POR 
TOQUE - APE n® 24) 

Devido ao enorme cuidado que 
mantemos na conferência e verificação 
de TUDO o que é produzido no Labo¬ 
ratório, Estúdio e Redação de APE, 
nossa Revista apresenta, seguramente, o 
menor índice de erros {e, consequente¬ 
mente, da necessidade de “ERRA- 
TAS“.. + ) entre todas as publicações na¬ 
cionais do gênero. Qualquer Leitor assí¬ 
duo pode atestar isso (quem de Vocês 
consegue se lembrar da última vez que 
apareceu uma ERRATA em APE...?). 

Entretanto, falhas acontecem 
(ainda que sejam injus ti Ficáveis e desa¬ 
gradáveis, pelo que encarecemos as des¬ 
culpas de todos Vocês...). “Pintou” uma, 
na fig. 4 - pág,53 - APE n- 24, referen¬ 
te ao “chapeado” da montagem da LU¬ 
MINÁRIA ACIONADA POR TO¬ 
QUE: 

- O díodo zener (MV x 0,5 W), posicio¬ 
nado entre o Integrado 4060 e o 
capacitor eíetrolítieo de lÜOu, monta¬ 
do em pé (e esse sistema de montagem 
ocasionou o erro do desenhista, já que 
se estivesse deitado, a marca nítida de 


cátodo simplificaria a indicação...), te¬ 
ve sua posição do terminal de ânodo 
erroneamente demarcada! 

- A referida Figura, aí está, já com a de¬ 
vida correção (indicado o componente 
pela setinha...). Notem, então, que o 
terminal de ânodo (marcado com um 
“a”) é aquele bem próximo do pino 15 
do Integrado (e não do pino 16, como 
an teriormen te public ado.,.). 

- Novamente pedimos desculpas à Tur¬ 
ma, por tal erro (indesculpável, mas 
contamos com a compreensão de 
Vocês...), aproveitando para passar um 
Comunicado da Concessionária exclu¬ 
siva (EMARK), avisando que os KITs 
da LATOQ já se encontram devida¬ 
mente corrigidos (e se alguém adquiriu 
um com o posicionamento do dito ze¬ 
ner erroneamente demarcado, pode 
fazer uso do seu direito de “garantia”, 
solicitando ao fornecedor a retificação 
do erro, que os Técnicos da EMARK 
farão, gratuitamente.., 

- Felizmente (para tranquilizar a to¬ 
dos..,) o tal errinho não leva danos, 
nem ao componente específico (zener) 
nem ao Circuito como um todo... Sim¬ 
plesmente com o dito componente na 
posição invertida, a LATOQ não fun¬ 


ciona! Os Leitores/Hobbystas podem, 
tranquilamente, desfazer a inversão 
nas suas montagens, que então funcio¬ 
nará perfeitamente (aproveitem 
também para fazer a correção no pró¬ 
prio desenho - pág. 53 - APE n- 24), 
de modo que suas Coleções Fiquem 
impecáveis...). 









































KITS EDUCACIONAIS •Ciência Com Sabor De Diversão 



Cr$ 8 500,00 


MAGNETISMO: O SEGREDO DOS 
ÍMÃS 

Este Kit permite: 

Reconhecer que dois imas 
podem atrair-se ou repel Ir-se 

* Reconhecer que cada imâ tem 
dois pólos: norte e sul 
Reconhecer que o pólo norte de 
um imã atrai o pólo sul de outro 
ima 

' Utilizar as propriedades dos 
imâs para construir jogos ou 
brinquedos 



Cr$ 2a,000,00 



Cr$ 9,000,00 


GABRIELA: O COMPUTADOR QUE 
APRENDE 

Este Kit permite: 

- Conhecer algumas propriedades 
de um computador 

- Desmentir a crença de que os 
computadores podem pensar ou 
imaginar 

* Montar um modelo de 
computador capaz de disputar 
dois tipos de jogos diferentes, 
“aprender” as regras e tornar-se 
invencível 



Cr$ Asoaoo 



Cr$ 20.780,00 

USINA HIDRELÉTRICA 


Este Kít permite: 

* Construir um gerador elétrico 
que fornece corrente suficiente 
para acender lâmpadas comuns 
(de lanterna) 

* Construir um modelo de usina 
hidrelétrica 

* Compreender o princípio 
envolvido no funcionamento dos 
geradores 


* Reconhecer o sol 1 como fonte 
de energia 



Cr$ 8.500,00 



Cr$ 8,100,00 

ORIGEM DA VIDA 


Este kit contém materiais e 

instruções que permitem: 

• Repetir experimentos de alguns 
cientistas sobre a origem de 
organismos encontrados nos 
alimentos estragados 

• Entender os conceitos de 
geração espontânea e de 
"Princípio Ativo". 

• Entender a Importância do 
trabalho de pasteur para 
derrubar a teoria da geração 
espontânea. 



Cr$ 17.000,00 


LUNETA TERRESTRE COM ZOOM 

Este Kit permite: 

* Montar e utilizar corretamente 
uma luneta terrestre 

* Compreender o funcionamento 
de uma lente 

* Distinguir lunetas terrestres de 
astronômicas 

* Compreender o funcionamento 
de um sistema de Eenles de 
aumento varlávei ízoom) 


O QUE É ELETRICIDADE 

Este Kit possibilita: 

Verificar a existência de cargas 
elétricas e suas diferenças 
* Montar um dispositivo para 
verificar a eletrização de um 
corpo (eletroscópio) 

Visualizar o fenômeno da 
indução eletrostática 
- Verificar a existência de corrente 
elétrica a partir de uma 
eletrização por atrito 


MOVIMENTO DAS PLANTAS 

Este Kit permite: 

* Preparar um germinador para 
obter plantinhas» a partir de 
sementes 

Observar a influência da luz, da 
água e da força da gravidade 
sobre as plantas 

^ Aplicar as técnicas, aqui usadas, 
com outras sementes 


INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
RESIDENCIAL 

Este Kit contêm materiais e 
instruções que permitem: 

Realizar e compreender alguns 
tipos de ligações elétricas 
Montar um modelo de casa 
- Realizar a instalação elétrica no 
modelo montado 




CrS 


Ci$ 2i J00,00 


Or$ 14,480,00 


C;$ 9.000,00 


MOLÉCULAS EM TRÊS 
DIMENSÕES 


Adequado para cursos de 
segundo e terceiro graus 



MICROSCÓPIO MICROLUX 

Este Kit contém materiais e 
Instruções que possibilita a 
aprendizagem e utilização das 
técnicas básicas de microscopia 


LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

Este kit contém material e 
instruções para a realização de 
várias experiências que permitem 
adquirir conhecimentos sobre 
reações químicas e suas 
aplicações. 


JARDIM OSMÓTICO 

Este Kit possibilita: 

Verificação do movimento de 
moléculas na água 
Construção de um dispositivo 
para demonstração da osmose 



FUNSec 




CrSi 2:000,00 
FAZENDO PILHAS 

Este Kit possibilita: 

* Construção de um medidor de 
eletricidade 

Associação de substâncias que 
geram correnie elétrica 
Verificação das características 
das correntes geradas 
Construção de uma pilha elétrica 


SÓ ATENDEMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO ATRAVÉS DE VALE POSTAL PARA AGÊNCIA 
CENTRAL - SP OU CHEQUE NOMINAL A EMARK ELETRÔNICA COMERCIALLTDA. RUA GENERAL 
OSÓRIO, 185 CEP. 01213 - SÃO PAULO - SP + CrS 900,00 PARA DESPESA DE CORREIO. 
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( PACOTE ECONÔMICO 


PACOTE N2 1 


PACOTE N2 4 


DÍODOS e leds 


10-1N4148 
5-1N4004 
5-1N4007 

10-LEDS VERMELHO 5MM 
5 - LEDS AMARELO 5MM 
5 - LEDS VERDE 5MM 


PREÇO. 3.000,00 


PACOTE N2 7 


CIRCUITO INTEGRADO 


2 - Cl 555 
2 - 0741 
2 -CD4001 
2-CD4Q11 
1 - CD4049 
1 - CD4066 
1 - CD4093 
1-CD4511 


PREÇO. 5.800,00 


PACOTE N2 2 


RESIST0RES 240 PÇS 



(10 DE CADA) 



10R 

1K 

220K 


22R 

1K2 

330K 


33R 

2K2 

470K 


47R 

4K7 

680K 


1 DOR 

10K f 

1M 


22 0R 

22K 

2M 


470R 

47K 

4M7 


680R 

100K 

10M 


PREÇO. 

. Cr$ 3.000,00 



PACOTE N2 3 


CAPACITOR CERÂMICO DISCO 

(10 PEÇAS DE CADA) 

10PF 

470PF 

22PF 

1K 

47PF 

10K 

82 PF 

22K 

100PF . 

47K 

220PF 

100K 

PREÇO . 

. 5.000,00 


CAPACITORES 
ELETROLÍTICOS 
(5 PEÇAS DE CADA) 


1UF x 50 
2,2 x 50 
4,7x40 
10x16 
22x16 


47x16 

100x16 

220x16 

470x16 

1000x16 


PREÇO.10.600,00 


PACOTE N2 5 


LEDS 


10-LEDS VERMELHO 3MM 
5 - LEDS VERDE 3MM 
5 - LEDS AMARELO 3MM 
5 - RETANGULAR VERMELHO 
5 • RETANGULAR VERDE 
5 - RETANGULAR AMARELO 


PREÇO. 4.600,00 


PACOTE N2 6 


TRANSISTORES 


10-BC 548 
10-BC 558 
5 - TIP 31 
5 - TIP 32 
2-TIP 41 
2 - TIP 42 


PREÇO. 8.300,00 


Pacote n ? .Cr$. 

+ despesa de correio.Cr$ .9QQOÒ 


1 Preço Total..Cr$ 


E só com pagamento antecedo com che¬ 
que nominal ou vale postal para a Agência 
Central em favor de Emark Eletrônica Co¬ 
mercial Ltda. Rua General Osório, 185 • 

CEP 01213 - São Paulo - SP 

I Nome:_,____ B 

J Endereço:_____ I 

| CEP:_Cidade_ Estado_ I 
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[\FAZEND0 
ym BUZZER 


» 


Muitos cios projetos publicados em APE pedem, nas suas LISTAS DE 
PEÇAS, um bixEBer (sinalizador piezoelétrico), ou seja uma mlni-buzina 
eletrônica, de baixo consumo e bom rendimento sonoro. Esse compo¬ 
nente (já fabricado e comercializado no Brasil por vérfes firmas,..) torna 
bastante prática a implementação de sinais sonoros diversos, em alar¬ 
mes, avisos, etc., já que apresentam pequenas dimensões (são, nor- 
malmente, me n ores do que um alto-falante mini...), ampla faixa de 
tensões C G. de acionamento, pequenos requisitos de corrente (o que 
permite seu acionamento por drivers de baixa potência - até simples 
saídas de gafes contidos em integrados Digitais comuns, por exem¬ 
plo...) e facílima ligação ao restante do circuito... 


Recebemos uma considerável 
quantidade de cartas de Leíto- 
res/Hobbystas, “reclamando” da 
dificuldade de encontrar, nos vare¬ 
jistas das suas cidades ou regiões, 
os buzzers piezo que às vêzes apa¬ 
recem nas montagens de APE.*. In¬ 
tel izmen te, turma (ou felizmente* 
dependendo do lado que se olha “a 
coisa”.**) vivemos no Pais em que 
vivemos, cheio de distorções e de¬ 
sigualdades regionais. O que é de 
fácil aquisição nas cidades maiores 
ou mais desenvolvidas, pode ser 
“duro” de encontrar em outras lo¬ 
calidades..* 

A filosofia de APE é “facili¬ 
tar ao máximo” a obtenção dos 
componentes, em todos os projetos, 
evitando praticar aquele velho 
“truque sujo” Editorial (tão comum 
em publicações do gênero, no Bra¬ 
sil*. .) de chamar a atenção do Lei¬ 
tor, “na marra”, mostrando proje¬ 
tos fantásticos e altamente atrati¬ 
vos, porém cujas peças simples¬ 
mente não estão à disposição do 
público, nos varejistas* Felizmente, 
o inteligente Leitor/Hobbysta de 
Eletrônica já percebeu, há muito, 
que esse artifício criado unicamente 
para “vender revista” é exatamente 
isso: UM TRUQUE 1 

Entretanto, por vezes, surgem 
dificuldades reais e não previstas 
(como o caso dos buzzers.*.). Pro¬ 
curando atender à turma sempre* 
nas suas reais necessidades e pro¬ 
blemas (não é “de graça” que, em 
menos de 2 anos, APE tomou-se a 


mais querida Revista para hobbys- 
tas de Eletrônica, em língua portu- 
guêsa,**), aqui estamos, no presente 
“CmCUrriM” ESPECIAL, ensi¬ 
nando algumas saídas práticas, no 
sentido de substituir os buzzers por 
dispositivos “feitos em casa”, a 
partir de componentes bem mais 
comuns. Qs resultados, desempe¬ 
nhos e requisitos das três idéias 
aqui mostradas, ficam muito próxi¬ 
mos daqueles apresentados pelos 
buzzers comerciais (inclusive no 
que diz respeito ao binômio “ta¬ 
manho/custo”,-.). 


piezo-elétrico comercial típico... 
É leve, pequeno (quase sempre 
um cilindrinho cuja maior di¬ 
mensão não passa de uns 3 
centímetros), geralmente dotado 
de um anel frontal de montagem, 
com rosca, que toma muito fácil 
sua instalação nas caixas e 


painéis. Atrás do “bichinho” (ou 
saindo de uma lateral, no caso dos 
terminais em “rabicho”,..) ficam 
os terminais, forçosamente polari¬ 
zados (“+” e “-”). Na verdade, 
os buzzers contém um pequeno e 
completo circuito oscilador de áu¬ 
dio, geralmente baseado em um 
ou dois transístores bipolares, 
mais ume cápsula de cristal (daí o 
nome piezo *,*). As tensões de 
trabalho situam-se normalmente 
entre 3 e 30 volts C.C. (o que 
permite ampla faixa de utilização, 
por “bater” com as tensões de 
alimentação da grande maioria 
dos circuitos ou aplicações), e os 
requisitos de corrente dificilmente 
ficam fora dos limites que vão de 
ImA a 20mA*** O aspecto prático 
da “coisa” (que enfatiza o uso 
dos buzzers em muitos dos proje¬ 
tos**.) é justamente esse: precisa- 
se, num determinado circuito, de 
um sinal sonoro qualquer, de vo¬ 
lume razoável, mas não se quer 
“gastar” muito, em espaço, cor¬ 
rente e “tutu”**. O hwz&T “cai 
como uma luva” (expressão nova, 
essa...). 

- FIG, 2 - Primeira idéia para um 
buzzer “feito em casa”... Um 
simples circuito com dois transís¬ 
tores bipolares “universais”, (ad¬ 
mitem “uma pá” de equivalên¬ 
cias...), estruturados em ASTÁ- 


VEL (fti-flop “oscilante”, simé¬ 
trico.,.), no qual um dos capacito- 
res convencionais de realimen- 
tação foi, simplesmente, substi¬ 
tuído por uma cápsula de cristal 
comum (tipo “microfone”***), que 
é muito mais fácil de encontrar \ 
Os componentes marcados com 
asterisco (*) são determinadores 
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da frequência geral de oscilação e 
podem ter seus valores experi- 
mentalmente alterados, de modo a 
se obter o melhor rendimento ge¬ 
rai do CIRCUITIM... Isso é obti¬ 
do quando o volume do sinal so¬ 
noro aumenta, nitidamente, por 
ter sido encontrada a chamada 
“frequência de ressonância*’ da 
cápsula de cristal,„ Nesse buzzer, 
o melhor desempenho foi obtido 
sob alimentação de 12 VCC, 
quando então o consumo ficou em 
tomo de 2mA (bastante modesto, 
portanto--). Com um “tíquinho” 
de habilidade (criando uma pla- 
quinha específica de Circuito Im¬ 
presso,,,) o dispositivo ficará 
pouca coisa maior do que um 
buzzer comercial, podendo susbs- 
tituf-lo, em minutos casos, direta¬ 
mente! 

- FIG. 3 - Outra idéia prática (e tes¬ 
tada,,,) para “fazer um buzzer”,.. 
Trata-se de um círcuitinho cuja 
principal característica é o eleva¬ 
do rendimento sonoro (levando-se 
em conta a exígua quantidade de 
peças,,,), além da possibilidade de 
se dotar o sistema de um terminal 
de “gatilho” (independente dos 
terminais de alimentação,,,). E um 
oscilador monotransistorizado (o 
BC548 admite um “monte” de 
equivalentes, na aplicação) por 
realimentação indutiva (propor¬ 
cionada por um transformador de 
saída mini), que aciona direta¬ 
mente um alto-falante mini (2 po¬ 
legadas, por exemplo, ou daque¬ 
les ainda “menorzinhos”, usados 
dentro dos fones de ouvido,,,), O 
arranjo funciona bem sob alimen¬ 
tação entre 3 e 12 volts (ampla 
faixa, portanto.,,) sob corrente 
máxima de 50mA (ainda modesta, 
para a maioria das aplicações,,,). 
À modificação da frequência de 
oscilação pode ser facilmente ob¬ 
tida pela alteração experimental 
do valor do capacitor original de 
22n (marcado com asterisco, no 
diagrama). Se for desejado o ter¬ 
minal de controle ou “gatilho”, 
basta deixar o resistor de 15K 
com um lado “solto” (ponto 
“G”), ao qual um nível “alto” 
(correspondente ao positivo da 
alimentação) determinará o “li¬ 
gamento” do buzzer, enquanto 
que um nível “baixo” (negativo 
da alimentação) fará com que o 



(§) I FREQUÊNCIA 
I PROCURAR A RESS0NÃNCIA1 


Fig-2 


sinal sonoro permaneça “desliga¬ 
do”.., Se o Leitor/Hobbysta dese¬ 
jar um buzzer “direto” (apenas 
com os terminais polarizados de 
alimentação,..), basta conetar a 
ponta “solta” (“G”) do resistor 
ao São tão poucos (e pe¬ 

quenos..,) os componentes, que as 
peças podem até ser coladas à tra¬ 
seira do pequeno alto-falante, 
formando um conjunto compacto, 
de fácil instalação e utilização. 
Nesse caso, as ligações poderão 
ser feitas “em aranha”, terminal a 
terminal... Os mais “caprichosos” 
poderão leiautar uma plaquinha 
específica do Circuito Impresso 
para o CIRCUITIM, colando esta 
à retaguarda do alto-falante mini, 
após a soldagem dos componen¬ 
tes,.. Algumas informações com¬ 
plementares: usando-se o buzzer 
com o terminal de controle (“G”), 
o consumo em stand by (“gati¬ 
lho” não autorizado,,.) é pratica¬ 
mente “zero”., subindo para 30 a 
50mA, dependendo da tensão de 


alimentação (entre 3 e 12V) 
quando o “gatilho” for acionado, 
O terminal de controle “aceita” 
bem o comando proveniente de 
saídas de gates C,MOS ou TTL, 
ou ainda o acionamento por cir¬ 
cuitos de coletor de transístores, 
push-buttom, etc, 

- F1G. 4 - Provavelmente o melhor 
de todos os arranjos aqui sugeri¬ 
dos para a “confecção” de um 
buzzer... Representa a melhor so¬ 
lução de compromisso entre ta¬ 
manho/custo/ nívei do sinal gera¬ 
do/faixa de tensão operacio- 
nai/consumo de corrente! O CIR- 
CUITIM nada mais é do que um 
ASTÁVEL formado por dois 
transístores bipolares complemen¬ 
tares (um NPN e um PNP), que - 
inclusive - admitem uma série 
enorme de equivalências. Pareci¬ 
do com o que ocorre na ideia da 
fig, 2, uma cápsula de cristal 
(piezo), tipo “microfone” assume 
o lugar tradicionalmente reserva¬ 
do ao capacitor de realimentação 


5-12* 



Fíg.3 







































62 


CtRCUITIM - “FAZENDO UM BUZZER” 



(*) * IOK a IM 


MM 



^ou ® 

“ABERTO" 


Fig.4 


do circuito. O resistor de polari¬ 
zação de base do transístor NPN 
(original 47K, marcado com as¬ 
terisco..,) determina também a 
frequência fundamental de osci¬ 
lação, e pode ter seu valor expe¬ 
rimentalmente alterado, dentro da 
faixa que vai de 10K até 1M, pro¬ 
curando-se, com isso, “encon¬ 
trar” a frequência de ressonância 
da cápsula de cristal, quando 
então teremos o melhor rendimen¬ 
to sonoro do conjunto, A faixa de 
tensão operacional situa-se entre 
3 e 12 volts (idealmente 9 volts), 
sob corente média de 8mA (bem 
modesta, portanto,,,). Quem qui¬ 
ser dotar o circuito de um termi¬ 
nal de controle (“gatilho”), po¬ 
derá (como mostra o pequeno 
diagrama anexo) simplesmente 
“soltar” o terminal do resistor de 
base do transístor NPN e usá-lo 
como “gatilho”,O buzzer será 
então acionado quando o ponto 
“G* for “positivado”, ou levado a 
um nfvel “alto” de tensão. “Ne- 
gativando-se” o ponto “G” (ou 


deixando-o “em aberto”) o 
buzzer mantém-se mudo.,, A sen¬ 
sibilidade do “comando” é muito 
boa, podendo ser acionado por 
saídas de gales digitais C.MOS 
ou TTL, circuitos transistoriza¬ 
dos, push-buttons, etc. O ntímero 
muito reduzido de peças (são só 


4, fora a cápsula de “microfone” 
de cristal,..) permite a implemen¬ 
tação do conjunto numa plaquinha 
específica de Circuito impresso 
pequenina, formatando o bazzer 
em dimensões gerais pouco maio¬ 
res do que as encontradas numa 
unidade comercial. 



CONSE> RTA-SE 
CONSERTA-SE 


JR TEL. TELEFONIA 


R. Vitória, 192 -2? and. cj. 22 
Fone (011) 221-4519 



EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA. 

Rua General Osório, 155/185 - São Paulo/SP 
Fones: (011) 221-4779 / 223-1153 


FERRO DE SOLDAR i ALTA DURABILIDADE 
PROFISSIONAL f PONTA TRATADA 
Modelo FSP- 30W (110 ou 220) 


Modelo FSP- 60W (110 ou 220) 
Modelo FSP-100W (110 ou 220) 
Modelo FSP-150W (110 ou 220) 


100W 


FERRO FIXO 
COM SUPORTE 


SUPORTE DE FERRO 











































ELetron 


LIVROS 


ELETRÔNICA BÁSICA - TEORIA PRÂT7CA Cr*. 4,300,00 

da Eletricidade ate Eletrônica Digital, componentes 
eletrônicos, instrumentos e análise de circuitos. 
Cada assunto e acompanhado de uma prática 

INSTRUMENTOS P/OFICINA ELETRÔNICA Crí 4,300,00 
Conceitos, práticos, unidades elétricas, aplicações. M altí¬ 
metro, Qsciloscopio, Gerodor de Sinais, Tester Di¬ 
gital, Microcomputador e dispositivos diversos. 

RÁDIO- TE O Rí A CONSERTOS Crí 4.300,00 

Estudo do receptor, calibragem e consertos AM/FM, 
ondas medias, ondas curtas, estéreo, toco-discos, gra¬ 
vador cassete, CD-cpmpact disc. 

CD COMPACT DISC- TEORíA CONSERTOS Gr*4.300,00 
Teoria da gravação dígitol a laser, estágios do CD 
player, mecânica, sistema cítico e circuitos Técni¬ 

cas de limpeza, conservação, ajustes e consertos. 

TELEVISÃO- CORES/PRETO BRANCO Cr* 4.300,00 
Princípios de transmissão e circuitos do receptor. De¬ 
feitos mais usuais, íocolizoçõo de estágio defei¬ 
tuoso, técnicas de conserto e calibragem. 

VIDEO - CASSETE - TEOR/A CONSERTOS Cr* 4.300,00 
Aspectos teoricos e descrição de circuitos. Toma 

como base o original IMTSC e versão PAL^M. Te¬ 
oria, técnicas de conserto e tronscodíficoção, 

ELETRÔNICA DIGITAL Cr* 4.300,00 

da Lógica até sistemas microprocessados, com aplica¬ 
ções em diversas áreas; televisão, vídeo - cassete , 
vídeo game, computador e Eletrônica Industrio!. 


ELETRÔNICA DE VIDEO GAME Cr* 4.300,00 

Introdução o jogos eletrônicos micro processados, técnicas 
de programação e consertos. Análise de esquemos 
elétricos do ATAR! e OÜISSEY 

CONSTRUA SEU COMPUTADOR Cr* 4,300,00 

Microprocessador Z - 80, eletrônica (hardware) e pro¬ 
gramação (software) Projeto do MICRO -GALENA pa¬ 
ra treino de assembly e manutenção de micros. 

MANUTENÇÃO DE MICROS Cr* 4.300,00 

Instrumentos e técnicas; tester estático, LSA, ana~ 
lisador de assinatura, ROM de debugging, passo-a-passo , 
caçador de endereço, porta movei, prova lógica. 

CIRCUITOS DE MICROS Cr* 5.000,00 

Análise dos circuitas do MSX [HOT B1T/EXPERT), TK, 
TRS-80 ÍCP 500), APPLE, 1BM-XT Inclui micropro¬ 
cessadores, mapos de memória, conectores e periféricos 

PERIFÉRICOS PARA MICROS Cr* 4.300,00 

Teoria, especificações, característicos, padrões, interação 

com o micro e aplicações, Interfaces, conectores 
de expansão dos principais micros. 


SO ATENDEMOS COM PAGAMENTO ANTECIPA¬ 
DO ATRAVÉS DE VALE POSTAL PARA AGÊN - 
CIA CENTRAL” SP OU CHEQUE NOMINAL A 
EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA RUA 

GENERAL OSORIO, 185 CEP. 01213 - SÃO PAULO-SP 
+ Cr$ 900,00 PARA DESPESA DE CORREIO, 



FEKITEL 


Centro Eletrônico Ltdã. 

Rua Barão de Duprat, 310 St o. Amaro 
São Paulo ía 300rn do Lgo. 13 de Maio) 
CÉP 04743 Te! 246 1162 


ATENÇÃO! 

Profissionais, Hobbystas 
e Estudantes 


AGORA FICOU MAIS 
FÁCIL COMPRAR! 


4 Amplificadores 
■ Microfones 

* Mlxer», 

* Rádios 

* Gravadores 

* Rádio Gravadores 

* Rak> 

* Toca Discos 


Caixas Amplificadas 
Acessórios para Vfdeo-Gamaa 
Cápsulas e agulhas 
Instrumentos de Medlçio 
Elimina dores de pilha* 
Conversores AC/DC 
Fitas Virgens para Vídeo e Som 
Kits diversos, etc... 



PARTICIPE 


DE SUA 
REVISTA APE 
ESCREVENDO, 
DANDO 
SUA OPINIÃO, 
COLABORANDO 
VAMOS FAZER 
JUNTOS UMA 


GRANDE 

REVISTA! 



DIVULGUE 
APE ENTRE 
SEUS 
AMIGOS, 
ASSIM VOCE 
ESTARA 
FAZENDO ELA 
CRESCER E 
FICAR CADA 
VEZ MELHOR! 


'SINTONIZE OS AVIÕES 




£*1álÚ0O 

Poifcia-Navios-Ele. 

Rádios receptores de VHP 
Faixas 110 a 135 e 134 a 174MH* 
Recepção alta e clara 1 
CGR RÁDIO SHOP 

ACOt AMOS CARTÕES OE CRÉDITO 

ml. técnicas ligue (Oti) 284-5105 
Vendas (011) 263-0553 
Remetemos rádios para todo o Brasil 
Av, Bemardino de Campos, 354 
CEP 04004 - Sáo Paulo - SP 

NOSSOS RÁDIOS SÁO 
SUPE R-HETERÔDtNOS COM 
PATENTE REQUERIDA 














































. 




AGORA REVISTA APRENDENDO & PRATICANDO ELETRÔNICA 


ASSINATURA POR 6 EDIÇÕES 


INDICAR OS NÚMEROS [rfi _] [nf_J _J _ 




6 X 800,00 = 4.800,00 

+ DESPESA DO CORREIO = T.800,00 
TOTAL —-6.600,00 


PREENCHER (NOME E ENDEREÇO, N0 CUPOM ABAIXO E VERIFICAR QUE 0 PAGAMENTO £ ANTECIPADO). 


AGORA REVISTA ABC DA ELETRÔNICA 

ASSINATURA POR 6 EDIÇÕES 


INDICAR OS NUMEROS 


n 9 


n® 


n 9 


n 9 


n 9 


6 X 800,00 = 4.800,00 

+ DESPESA DO CORREIO = 1,800,00 
TOTAL-s* 6.600,00 


PREENCHER (NOME E ENDEREÇO, N0 CUPOM ABAIXO E VERIFICAR QUE 0 PAGAMENTO É ANTECIPADO) 


COMPLETE SUA 
COLEÇÃO 


i 


i 


• Complete sua coleção. 

* Indicar o número com um[x] 


REVISTA APRENDENDO & 
PRATICANDO ELETRÔNICA 

SUOD 

rança 


]oo ranc 


3 nõTT no nan 



REVISTA ABC DA ELETRÔNICA 

oüinn 

~nz 


• O preço de cada revista é igual ao preço 
da última revista em banca Cr$. 

• Mais despesa de correio.Cr$.1,2.00X10 


• Preço Total. 


1.13 | j Q4l , 1 . í 15| | I 16l I ri7| 1 I 18j I 

nõr 1 rãõn od iwn on rwn 
[ 25 i i e M3 fith ct 1 n I n 

E 


É só com pagamento antecipado com cheque 
nominal ou vaie postal para a Agência Cem 
trai em favor de Emark Eletrónica Comercial 
Ltda. Rua General Osorio. 185 - CEP 01213 - 
São Paulo - SP 



Nome:, 


. Cidade:. 


Estado . 


















































































































































































































SEJA UM PROFISSIONAL EM 


ELETRÔNICA 

através do Sistema MASTER de Ensino Livre, à Distância, com Intensas Práticas de Consertos em Aparelhos de: 


0.- RADIO -T ; V PB/CORES - VÍDEO-CASSETES - MICROPROCESSADORES 


Somente o Instituto Nacional CIÊNCIA, pode lhe oferecer 
Garantia de Aprendizado, com montagem de Oficina Técnica 
Credenciada ou Trafaaího Profissional em São Paulo. 

Para tanto, o INC montou modernas Oficinas e Laboratórios, 


onde regularmente os Alunos são convidados para participa 
rem de Aulas Práticas e Treinamentos Intensivos de Manu 
tenção e Reparo em Equipamentos de Áudio, Rádio, T\ 
PB/Cores, Vídeo - Cassetes e Microprocessadores. 



Manutenção e Reparo de TV a Cores, nos Laboratórios dg INC. 



Aulas Práticas de Análise, Montagem e Conserto de Circuitos Eletrônicos, 


Para Você ter a sua Própria Oficina Técnica Credenciada, estude com o mais compieto 
e atualizado Curso Prático de Eletrônica do Brasil, que lhe oferece: 


• Mais de 400 apostilas ricamente ilustradas para Você es¬ 
tudar em seu lar. 

• Manuais de Serviços dos Aparelhos fabricados pela 

Amplimatic, Amo, Bosch, Ceteisa, Emco, Evadin, Faet, 
Gradiente,. Megabrás, Motorola, Panasonic, Philco, Phi¬ 
lips, Sharp, Telefunken, Telepach... 

• 20 Kits, que Você recebe durante o Curso, para montar 
progressivamente em sua casa: Rádios, Osciladores, Am¬ 
plificadores, Fonte de Alimentação, Transmissor, Dete- 
tor-Oscilador, Ohmímetro, Chave Eletrônica, etc... 

• Convites para Aulas Práticas e Treinamentos Extras nas 
Oficinas e Laboratórios do INC. 


• Multímetros Analógico e Digital, Gerador de Barras 
Rádio-Gravador e TV a Cores em forma de Kit, para Aná¬ 
lise e Conserto de Defeitos. Todos estes materiais, utili¬ 
zados pela 1 ã vez nos Treinamentos, Você os levará pars 
sua casa, totalmente montados e funcionando! 

• Garantia de Qualidade de Ensino e Entrega de Materiais 
Credenciamento de Oficina Técnica ou Trabalho Profis¬ 
sional em São Paulo. 

• Mesmo depois de Formado, o nosso Departamento de 
Apôio à Assistência Técnica Credenciada, continuará a 
lhe enviar Manuais de Serviço com Informações Técnicas 
sempre atualizadas! 


Instituto Nacional CIÊNCIA 
Caixa Postal 896 
01051 SÃO PAULO SP 



SOLICITO, GRÁTIS E SEM COMPROMISSO, 

O GUIA PROGRAMÁTICO DO CURSO MAGISTRAL EM ELETRÔNICA! 



Nome_____ 

Endereço _ __ _ 

Bairro_ 

CEP __Cidade_ 

__Estado_Idade 



/ LIGUE AGORA: (Oll) 223’4755 / ' 

Instituto Nacional ; 

CIÊNCIA 

AV. SÃO JOÃO, N- 253 
CEP 01035 - SÃO PAULO - SP 


































